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tre cet œuureauiour : dequoy ie fusempefchć pour Pobl; 


OŁ Ñ 

VAN Encores que vous confacrant cet ouurage, 
NA, imite Vitruue, qui dedia fes liures d Archite- 
cture à l'Empereur Augufte; ie way pas toutesfois la prefom- 
ption de croire pouuoir approcher de l'excellence de ce grand & 
celebreautheur, comme voftre Majefté furmonte la gloire de ce 
fameux Monarque.lefcay bien que mes trauaux ne font point di- 
gnes de pareltre deuant vous, comme les fiens ont merité d’eftre 
veus & cheris de fon Prince: & neantmoinsi'euffe encor manqué 
d'auantage de ne vous les prefenter pas, que iene fais en vous les 
offrant. Car puis que voftre Majefté ma iufques à prefent depar- 
ty liberalement les moyens de m'exercer encetart,ouiay acquis 
quelque connoiflance pour aflifter le public; ie rois reprocha- 
ble d'vne ingratitude extreme de ne vous offrir point ce queie 
puis, veu queie ne le puis que par vous. Apres auoir eu (outre 
mon afhdu trauail) la conference des plus capables en cefte ma- 
tiere que ie traitte; ily a deux ans queie pris refolution de met- 
gation 
que Fauois de fuiure les armees de voftre Majefté, afin de me 
rendre d'autant plus experimenté & digne de la charge que ray 
aux fortifications , & dont il vousa pleu me gratifier. Mainte- 
nant que ie me voy de retour, i'effe&tué ce que r'auois proiettć en 
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| cetemps-la:& commencant par ce quiconcerne les edifices de 
vos füjets, pour l'embelliffement de voftre Royaume ;1 'efpere 
SIRE, difcourir par apres, & faire voir quelques defłeins des 
baftimens Royaux, oùie m'esforceray que mes inuentions re- 
fpondent à la dignité du fajet. Pour me donner courage d'en ve- 
nira bout, ie vous fupplie tres- humblement, SIR E, dereceuoir 
ce pendantceliure queie vous addrefle: & que voftre Majefte 
ne trouue point mauuaife,sil luy plaift, Pambition que ray de 
voustémoigner parce moyenPaffection, le zele, & le defir d'e- 
ftre toute ma vie. 


SIRE, | 


Vofre tres-bumble, tres-obei Jani 
ex eres-fidele fujer. 
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AT NA E qui a premierement donné füjet aux hommes d'edifier,a efte la ne- 
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Ed cette , lorsque battus des intemperies de l'air ‚cr trauailles de l'exces 
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des chaleurs du Soleil, desrigneursda froid ‚des fafchenfes importu- 
nites des neiges, grefles & pluyes, ilstafcherent de fe mettre à cote 
uert dés le plus tendre aage du monde, comme aufi pour fe garantir de lincur- 
fion des befles faunages c crueles. Il ef? croyable que la rudejfe des efprits de ce 
frecle là, ne leur permettoit pas de conftruire des baftimens fort magnifiques, 
mais que peu a peuleńrsfuccefeursmettant la main à l'euure (comme A arrine à 
toute autre chofe de fe polir auec le temps) acquirent wne plus grande connoiffan- 
ceen l'art d'edifier , ex qwils en laifferent des preceptes,que leur pojterité envichift 
encores „iufqnes a perfection. Tous les bifforiens nous font foy que les Affyriens 
€ les C/M edes ont ejté grands edificateurs , infques la qu'ils ont fait des maifons 
€ des murailles de villes d'uneimmenfe cz prefque incroyable grandeur, com- 
me aufi les Perfes: eo les pyramides d Egypte feruentencore atiourd' buy deté- 
moignage , combien les peuples de cepays la fe font employés aux baflimens, Ce 
temple tant venommáde Salomon fait qu'aucun nepeut douter que les Hebrenx 
n'ayent en pareillement vne tres-grande c tres parfaitte intelligence del Archi- 
teure: ie diray pourtant que les peuples Occidentaux ayans toufiours augmen- 
té les fciences qu'ils ont recenes des Ovientaux , ont aufi farpa[fé eu la connoiffan- 
“ce del Architecture tontesles nations que ie viens de nommer. Les Grecs les pre- 
miers s'y font rendus-excellens; les Italiens par apres ont fast des onura ges mer- 
neilleux ye les François maintenant peuuent prattiquer tout ce que les uns ep 
les autres en ont [cen ayans mefines fait efclore far ce fujet plufreurs ffngulteres 
ev tres-raresinuentions. De [orte qu'il faut adnotier que fil Art a iamais contri- 
bué auecla Nature pour rendre quelque chofe de parfait; fondefein a plus beu- 
reufementreüjfy au fait des baftimensde noftre France, qu'en aucun autre fu- 
jet on il fe foit voulu occuper par tout ailleurs. Car comme la Nature fauorifee 
de la fituation tempereedece Royaume, y faut voir prefque en tous lieux en abon- 
dance cequ'elle a efpars er femé en diners quartiers de la terre : ainfil Art par 
Pornement des Jfomptueux edifices, a en foindelembellir , donnant par ce moyen 
vn contentement indicible aux yeux des hommes , ey les logeant commodement 
© magnifiquement qui eft on des plus agreables plaifirs de la wie. Mais ce fè- 
roit chofè fuperfinê de difcourir en ce lieu de la belle fructure de tels edifices, ayant 
Seulement intention de faire voir au public un moyen de baftir fur toutes gran- 
deurs propofees , afin qu'aux maifon des particuliers on puiffe obferuerla bien- 
feance > commodité ‚proportionnement a celle qu'on garde ordinairement aux 
baftimens publics, e autres edifices de defpence. f'ay donc commencé depuis 
la plus petite eftendué fur laquelle on puiffe baffir ‚infques a une grandeur , telle 
qu'il fe trouue plufieurs perfonnes poffeder des places de femblable mefure : par 
apres te trauailleray fur des places plus fpatieufes , e declareray d Si eg fe 
pourra faire commodement defus. En cela Lecteur ay-je creu ne tafifter pas 
a e | a E 
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| | moins que fr reuffes parle profondement de P Architecture et» declaré toutes fes re- 
| E gles: àquoy tontesfoss ie nevenoncep4s , efperant de fatisfaire dans peu de temps 
la curiofité d'un chacun far cepoint. Ce fera lors que ie mettray en lumiere mes 
| deffeins des baftimens Royaux, où tu verras les diners ordres des Colomnes en- 
tierement obferućs , e les edifices conduits felon eux , auec les enrichiffemens qui ` 
leur font plus conformes. l'e[pere quel'ony trounera ce qui fert ala decoration des 
Palais ex des E ghfes ‚cr feray comme un abbregé de tout ce qui eff nece[faire 
à la confiruction des grands baftimens. Reçoy ce pendant Lecteur cet œuure que 
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1 je vouè à l'utilité don chacun, ey oblige moy Pacceprant fanorablement, de 
tranailer de plus en plus à l'ordité publique en ce qui regarde mon employ Er ma 
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SOMMAIRE DISCOVRS 


DE CE QVIDOIT ESTRE 


OBSERVE EN LA CONSTRVCTION 


DE TOVT BASTIMENT. 


CA SF N LA CONSTRVCTION DE TOVT BASTIMENT, ON 
MD, doitauoirefgarda la durée, à Paifance ou commodité, Ala 
belle ordonnance, & à la fanté des appartemens. 


LA DVREE confilte,à trauailler de bonne matiere, 
à, mais dautant qu'elle change {elon la diuerficć des licux,il ne 
t sen peut donner de preceptes particuliers. Cela eft remis à 
la difcretion & iugement de celuy qui baftit, lequel fe re- 
glera fur la cognoiflance qu'il auta acquife par experience 
‘dela bonté defdits materiaux. 
Donner aux murs desefpaifleurs conuenables felon la hauteur & charge quel'on 


leur veut faire porter. Or dautant que cela depend en partie de la bonté defdits 


| materiaux , la cognoillance defquels ne fe peutacquerir que fur lefdits lieux; nous 


auons auth remis cet article a la difcretion de celuy qui baftira ; ayant pour cet ef- 
fect pris dedans ceuure toutes les longueurs & largeurs de nos deffeins : & neant- 
moins les cfpaiffeurs que nous y auons pratiquées peuuent eftre obferuées & fui- 
uies en toute feuretć aux baftimens qui fe feront à Paris & és enuirons ; en quoy 
( comme par tout ailleurs) il fera bon d'obferuer,qu'apres que Pefpaifleur des bafti- 
mens communsauraefte arreftee pour ce qui doit eftre fous terre, il faudra reduire 
le tout aux deux tiers, pour ce qui fera hors de terre;& ce par lemoyen de deux retrai- 
Ctes de part & dautre. à 

Faire que les fardeaux de deflus foient pofćs fur parties capables de les fouftenir, 
& dautant queles planchers & tout ce que l'on pofe deflus font portés par les pou- 
tres, il faut bien prendre garde de ne point affeoir lefditespoutres fur des vuides, com- 
me fur feneftresou portes. En fomme il faut faire que le vuide foit aílis fur le vui- 
de ‚comme le plain (ur le plain. Il fe fautbien aufli garder de faire pafler les poutres 
dansles cheminees, pour les inconueniens qui en peuuent arriuer, & faut pareille- 
ment regarder que la longueur des poutres ne foit point excefliue, cu efgard à leur 


groffeur; defquelles, & de la bonté du bois, depend toute laforce. 


SEADE ARE SO PREZ i gg te e LE 


Mok N-EPRSR E PE 

Donner aux foliues vne longueur conuenable,felon la proportion de leur grof- 
feur ;Car plus elles font longues & plus foibles font elles en leur parcie du milieu. C'eft | 
pourquoy il eft bon que les poutres ( lefquelles fefuent de regle à la longueur des 
foliues) foient efpacees depuis neuf iufques à douze pieds d'interualle, & eftans con~ 
traincts, iufquesá treize : Et eft befoin quelles portent dans l'efpaiffeur du mur, de | 
quinze à dix huict poulces de chacun colté, & plus fi faire fe peut. Etafin que les 
planchers puiflent auoir la fermeté requile , les foliues feront efpaceesen forte quil 


y ait autantdeplein comme de vuide, car cela feruira aufh d'ornement. 


v E les appartemens foient affis les vns aupres des autres, felon le befoin qu'ils 

ont Pyn de l'autre, & delgagez entr'eux le plus que faire fe pourra. | 
Que les principaux appartemens , comme les Salles & Chambres principales, 
foient accompagnees d’vne garderobe, & aufli dvn cabinet,sil fe peut faire. 

Que lesappartemens d'vn mefme eftage foient aflıs de plain pied , autant que faire 
fe pourra. | 

Que chafque appartement foit d'vne grandeur conuenable pour le feruice à quoy ` 
vous Pauez deftiné : Er pour cet effect, il fera à propos, aux lieux non contraints, 
d'obferuer les mefures fuiuantes. \ 

La Salle aura de vingt-deux à vingt-quatte pieds de largeur ‚auquel cas on luy 
pourradonner de trente-quatre à trente-fix pieds de longueur : Mais en grands ba- 
ftimens,il fera bon de donner à la longueur le double de lalargeur : Et lórs qu'il fefera 
des offices fous terre, il eft à propos de leurdonner de huict, neuf, à dix pieds fous fo- 
lines, ou neuf à dix pieds fous clef de voütes. 

La hauteur du premier eftage fur les longueur & largeur fufmentionnees pour 
li falle, pourra eftre depuis treize pieds iufques à quatorze pieds, fauf à augmenter 
felon cefte mefme proportion, quand l'on donnera plus de longueur & de largeur à 
la falle. | 3 

Pour le regard de la hauteur du fecondeftage, fera bon de luy donner de douze a 
treize pieds Lous foliues. 

Autroizielme onze à douze pieds. 

- Et fi Pon veut faire des chambres en galetas, foit au troiziefme ou quatricfine efta- 
ge, il fufhra de leur donner huict ineuf pieds de hauteur. 

Pour les chambres, elles auront vingt-deux ou vingt-quatre pieds, & eft tou- 
fiours bon qu'elles foient quarrees. = 

En la conftruétion des chambres, il faut auoir efgard à la place du lit, qui eft or- 
dinairement de fix pieds en quarré, & la ruelle de quatre à fix pieds; & à la fituation 
de la cheminee, laquelle en cefte confideration ne doit pas eftre fituce iuftement au 
milieu, mais diftante d'iceluy de quelque deux pieds, afin de donner place au lict, 


\ 


& par ce moyen l'inegalité eft peu recognoiflable. 

La moindre garderobe aura de largeur de neuf à dix pieds; & ayant dauantage 
de place, de quinze feize pieds. 

Lcs portes du dedans du logis auront de largeur deux pieds & demy,& trois pieds 
au plus,en de grands baftimens, quatre pieds. 

Leur hauteur fera de fix pieds & demy à fept pieds. 

Les portes cocheres auront de largeur fept pieds & demy du moins, & lors que 
vous eftes contraint; & de hui& à neuf pieds lors que rien ne vous oblige: la hauteur 
fera Y vne largeur & demie: Mais quand vous aurez la hauteur à voftre difcretion „il 


fera bon deluy donner le double de la largeur. 


Pour ce qui regarde l'aifance 27 commodité, il faut obferner. 
| 
| 
| 
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Lefcalier aura d'onze à douze pieds de largeur: mais eftans contraints,on fe paffe- 
raà neuf pieds. 

La hauteur des marchesfera de cing poulces & demy à fix poulces. 

Le giron dela marche, fera dvn pied outre la faillie, laquelle fera de deux poulces 
ou enuiron. 

Et faut noter que Lä og viendra propos de faire lesmarches en tournant, nous 
n'en pouuons faire plus de dixau demy cercle, qui font cinq au quart de cercle; Et fi 
la largeur de Pefcalier venoit iufques à dixhuict pieds, plus ou moins, on pourroit 
faire iufquesa douze marchesau demy cercle. | 

Les feneftres auront douuerture de quatre pieds à quatre pieds & demy entre les 
deux tableaux, ou pieds droidts. 

Pour leurs hauteurs, elles fe termineront le plus pres des planchers ou foliues que 
faire fe pourra; comme fix, huit, dix, & douze poulcesau plus: Car par ce moyen 
les {alles ou chambresen font mieux efclairees,& faifant autrement on les rend obfcu- 
res & triftes, 

Que fil'ordrede l'archite&ure de dehors, contraignoit de tenir le haut de la fene- 
{tre plus bas que la mefure fufdite ; en ce cas il faudroit faire le dedans d'icell 
riere voulfure, embrafee vers le plancher, afin qu'il en fuft efcl 

Les appuis des fencftres auront depuis deux pieds hui& 
pieds au plus. i 

Les meneaux, ou croifillons des feneftres, auront defpaiffeur de quatre à cinq 
poulces. 

Leursfeuilleures feront d'vn poulce & demy à deux poulces au plus, afin de con- 
feruer dauantage de force au derriere d'iceux , & queles mernbrures & chaffis de bois 


qui portent les volets de menuferie pour fermer les feneftres, puiffent auoir force 
conuenable. 


Les pieds dtoicts des feneftres feront fort embrafez, & refeuillez de deux poulces 
au moins, afin que la menuferie puille ioindre contre les murs, 8: danslefdites feüilleu- 
res, & feroit befoin que les premiers volets fuflent brifez apres lalongueur desembra- 
femens: Car par ce moyenilsfont moins dempefchemenr,& donnent plus de clairté: 
Et cétarticle regarde aufli bien la durée, comme Paifance & commodité, ` 

Les cheminées des falles auront dans ceuure fix a (ept pieds entre les deux iamba- 
ges;& fera bon de prendre le tuyau d'icelles dans l'efpaiffeur du mur,sileft tout voftre; 
finon elles feront adoffeescontre, en lieu où elles puiflent correfpondre à celles des 
chambres, lefquelles ne sefcartent que bien peu du milieu, comme il a efté dit: & sil 
eft poflible, il faut faire que la cheminee foit veué de front par celuy qui entrera dans 
la falle. 

Leur hauteur fera de quatre à cinq.piedsiulquesfous la plate bande du manteau : 
Leur faillie aura deux pieds & demy à trois pieds, depuis le mur iufques hors le man - 
teau. 

Lesiambages des cheminees auront fept à neuf poulces de largeur au plus, felon 
l'ordre de l'archite&ure, auec laquelle on la veut enrichir. 

Les cheminees des chambresauront de largeur cinq pieds, ou cinq pieds & demy, 
& feront placéescomme dit eft cy- deílus, à caufe de la place du DCL 

Leur hauteur fera de quatre pieds, ou quatre pieds & demy , iufques fous le man- 
teau ou plate- bandes. : 

Leur faillie fera de deux pieds à deux pieds & demy, depuis le contrecceur iufques 
au deuant des pieds droicts, ou iambages. 

Les cheminées des garderobbes feront de quatre pieds, ou quatre pieds & demy de 
largeur. > 

Leur hauteur de quatre à cinq piedsiufques fous le manteau. 
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Leurs faillics, deux pieds trois poulces. | 

L'ouuerture des cheminees en general aura d'onzeà douze poulces de fente , & aux 
cheminees des grandes cuifines quinze poulces,a caufe du grand feu que Pon y fait: & 
fe conduiront le plus vniment que faire fe pourra, dautant qu'a faute de fe faire, on 
eft quelquefois incommode de fumee. 

Leurlongueur fera de quatre à fix pieds ; files cheminees ont fix pieds par bas dans 
ceuure ;ellesfe diminueront dansleursmanteaux par lespentes des hottes d'icelles , & 
leurs tuyaux feront conduitsà plomb. 

La pente du dedans des cheminees, autrement la hotte commence depuis le man~ 
teauiufques à l'endroit du plancher. 


La belle ordonnance confifte en la fimmetrie , qui doit eftre prife felon 


la largeur ou hauteur. 


SELON la łargeur, elle confifteà faire queles parties efgalement cfloingnees du 
miliere foient efgalees entre elles. 

Que les parties foient proportionnees au total & entre elles. 

Selon la hauteur,elle confifte à faire que les parties efquelles mefmes fimmetrie 
aura eftć obleruce pourle regard de la largeur, foient aufli de mefmeniucáu en leur 
hauteur.Caril peut arriuer qu’vne partie fimmetriceen largeur ne le fera point en hau- 
teur, Pour exemple ‚les demies croifees, lefquelles vous pouuez afleoir en pareille di- 
{tance du milicu de l'edifice , neantmoins lesfrontons qui leur ferontimpofćsn'arri- 
ueront pasälahauteur de ceux des croifees entieres ; ainfı ce qui fera fimmetrić en 
largeur, ne le fera pas en hauteurs partant tels ouurages font àcuiter. 


Quant ala fanté des appartemens. 


Vovs y pouruoirez faifant faire des falles du premier eftage plus haut que les 
rés de chauflee de la terre de deux pieds,& plus, felon l'humidité du lieu auquel vous 
baftirez. Car en ce faifant vous ne pouruoyez pas feulement ala fanté , mais auíh à la 
belle ordonnance , rendant par ce moyen voftre baftiment plus augufte & micux 
efclairé: & faifant les officesfous terre, il fera bon que la moitié de leurhauteur foit 
en terre, l'autre moitié dehors, 

Voila ce que nous auons iugé neceffaire de traitter touchant les preceptes genc- 
raux, lefquelssils ne font entierement obferués au premiers defleins de nosbaftimens, 
il ne le faut trouuer eftrange, dautant quele peu d'efpace en largeur nousa contrainct 
de fortir de nos regles propres.Pourlescófiderations particulieres elles fe remarqueröt 
aux defleins & dilcours que nous ferons fur chacune place: furquoy nous vous don- 
neronsaduisvne fois pour toutes, que tout ce qui eft fitué à droit peut eftre mis à gau- 
che, fans changer aucune dimenfion , felon que la beauté de l'afpe&t ou vne lumiere 
plus forte, ou la bonté du mur voifin, ou quelque autre confideration importante, 
vous conuiera d'éflire pluftoft Pvn que l'autre. | 
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ADVERTISSEMENT TOFCHANT LES TOISE S DES 


ouurages , tant de maçonnerie que des vuydanges de terre. 


Gë Es mefures dont on fe fert pour mefurer toutes chofes font, ou lineaires, ou 
(feat fuperficieles,ou folides& mafliues. 
H Lesmefureslinaires font celles,qui n'ont qu’vne feule dimenfion , aufquel- . 
lesn'eft confideree que la feule longueur, fans largeur, ny profondeur, comme quand 
nousfaifons mention de la feule longueur d'vne falle,ou chambre, ou bien defa feule 
largeur ‚ou bien de fa hauteur feulement, fans y comprendre fes autres dimenfions: 
Oubien quand nous difons que de tel village,a vn tel,il y a deux lieues, nous ne eonfi- 
derons duela longucur feulement. 

De cesmefureslincairesla plus communecftla toife lineaire,laquelle fe diuife en fix 
pieds de Roy, quieft auffi vne mefure lineaire. Lalongueurdelvne & de l'autre eft ex- 
primceau Chaftellet de Paris, & auons reprefenté en marge la mefure d'vn pied, afin 
que l'on fçache de quelle mefure nousauons parlé en nos defleins, & que lon y puifle 
reduire les autres, felon quil viendra a propos. 

Le pied fe dinifeen douze pouces, & le pouce en douze lignes, qui cft la plus petite 
mefure donton fe ferue en architecture. eee 
Les mefures fuperficieles, font celles qui ont deux dimenfions, longueur & lar- 
geur, comme quand nous difons qu'vne chambrecontientfeize toifes quarrees , nous 
entendons qu'elle a quatre toifes lineairesen vn fens, & autant en l'autre: Sibien que: 
| multipliant la longueur & largeur, Pyn par l'autre, vous anez fa fuperficie : tellement ` 
jue puis qu'vnetoife lineaire contient fix pieds, la toife fuperficicle contiendra fix 


ois {ix pieds, qui feront trente fix pieds fuperficiels: Ainfivn arpent de terre contient 
dix fois dix perches , qui font cent perches fuperficieles. 


Les mefures folides ou mafliues, font celles qui ont trois dimenfions, longeur, lar- 
geur & cfpaiffeur,ou profondeur, come quand nous difons qu'en certaine vuidäce de 
terre,il y a foixáte & quatre toifes,& quela logueur,largeur & profondeur en font ef- 
gales nous entendons qu'il y en a quatre toifes delong fur quatre de large, 8 quatre de 
profond:ainfi quatre fois quatre, font feize, & quatre foisfeize,font foixanre & qua- 
tre : tellemét que pour fgauoir cóbien de toifes folides,ou mafliues,contient vn tel ou- 

| urage,il faut multiplierla longueur par la largeur,& multiplierencor le produit de ces 
| deux, par la profondeur ou efpaiffeur,& en celte fignification vne toife folide ou maf- 


| | fiue, oucube,contient deux cens feize pieds folides ou cubes ou maflifs, qui font fix 
fois fix pieds lincaires . 


pied de Roy diuife en douze poulees. 
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DISTRIBVTION DELA 


PREMIERE PLACE, AYANT DE LARGEVR 


| DOVZE PIEDS, ET DE PROFONDEVR DEPVIS VINGT-VN 
à | x PIEDS ET DEMY A TOVTE AVTRE QVI SERA MOIN- 
i : dre que vingt cing pieds. | 
| | eum N CETTE place premiere de douze pieds de largeur , fur vingt-vn pieds 
i 
74 
| 


Pour le regard du fecond eftage, la chambre occuperala largeur,tant de la falle que 
du paflage , & partant aura douze pieds de largeur ; & pour la profondeur, elle eft re- 
- glee par celle de lafalle de deflous , qui eft quatorze pieds: le refte de ce plan ne differe 
. point du premier. i 

Et quant fur cefte mefme largeur d'edifice,la profondeur fe trouueroit entre vingt- 

vn pieds & demy , & vingtcing,les mefures de la largeur demeuranten leur entier, il 
faudroit diftribuer le furplus de la profondeur enla cour, & en la falle, felon le defir 
de celuy qui baftiroit. i 

Et auonstrouuć bon de declarer toutes les mefures des edifices, furle difcours par- 
ticulier que nousauonsfaictde la ftru&ure d'vnchacun: encor que nous les euffions 
marquez par chifres fur les plans, pour plus grande inftruétion de ceux qui font 
moins exercezen la cognoiflance des plans. je 


s 


| 

Er PovR leregard des hauteurs le premier eftage aura neuf pieds fous foliues 
depuis l'aire de la falle; &l'efpaiffcur du plancher,les foliues comprifes,aura hui& pou- 
ces, qui fera plus que fuffifamment furvne fi petite largeur. Donc toute la hauteur 
fera de neuf pieds huict pouces laquelle eftant departic en dix huiét marches, ce fera 
fix pouces cinq lignes deux tiers pourta hauteur de chacúne : laquelle diftribution 
fuiura aufli au fecond eftage,lequel aneuf pieds dehaut,cómele premier. Letroifief- 
mecltage a de hauteur huict pieds fous foliues, & huiét pouces d’efpaifleur,compris 
lesfoliues& plancher: Cefte hauteur de huict pieds & hui& pouces eftant diftribuce 
en feize marches, nous donnera fix pouces & demy de hauteur pour chacune, qui font 
deux tiers de ligne de plusque lesautres marches, & partant leur difference eftcomme 
infenfible. | 

Au deffus feront greniers. 

Et dautant que l'efchapee neceflaire pour lefcalier eftempefchće par la hauteur 
qu'il faut donner au privé, on defcendra dela cour au priué par deux marches, dont 
l'vne feradans la cour, & l'autre dans le priué, ayant chacune neuf pouces de hau- 
teur, 
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DISTRIBVTION DE LA| 
SECONDE PLACE, AYANT LA MESME LARGEVR 


DE DOVZE PIEDS,SVRVINGT CINQ DE PROFONDEVR, LA- 


QVELLE SERVIRA PAREILLEMET IVSQVES A QVINZE PIEDS DE 


largeur , e trente cing ér demy de profondenr, 
le tout incluftuement. 


eam 


GP reprecedente , aufli n'y aura ilaucune difference aux parties. Doncques la 
sz {alleauraneuf pieds de largeur, & le paflage trois pieds, & ainfi pourlefta- 
rs ge de deflus la chambre aura toute la largeur de douze pieds. Maisla diftri- 
bution dela profondeur fe peut faire en deux facós: l'une come la precedente, fans ca- 
binet,donantl'exces dela profondeur,qu’a cefte figure plus que la precedéte, àla falle, 
ou à la cour,ou bien particàl vne,& partie à Pautre. La feconde facon eften prattiquat 
vn cabinet au bout dela falle , & de mefme largeur de neuf pieds, tur trois pieds & de- 
my de profondeur, i5 eft la moindre que vous puifliez donner à vn cabinet ; & cefte 
mefme profondeurde trois pieds & demy, eft auffi la plus grade que vous puifliez do - 
ner au cabinet,en cefte profondeur prefente:Car le faifant plus profond, vous n'aurez 
pas allez de place pour la fituation du li, & en cefte forte il demeurera quatorze 
pieds de profondeur,tant pour la falle, que pour la chambre. 

Et faut notter que depuis cefte largeur iufquesà celle de dix neuf pieds , le cabinet 
ne fe peut tourner en autre fens; mais venant à vingt, on le pourra changer , comme 
ilferadictcyapres — : 

Etou la largeur de la place fera plus grande que douze pieds, & plus petite que 
quinze; il faudra donner le furplus à la largeur de la falle & dela chambre, laiflant 
toufiours le paflage de trois pieds. nn = R 

Et pourle regard de la profondeur, depuis vingt cinq Be à trente cinq & 
demy , l'augmentation en fera departie à la falle,cabinet & courjà la difcretion du ba- 


ftiffant. 


Ovr ainsi quelalargeurtotale n'eft enrien differente à celle de la figu- 
| 


Les HAVTE VRS feront de neuf pieds fous foliues pour le premier & fecond efta- 
e,& de hui& pieds pourle troifiefme, comme en la A precedentes Et partant, 
GENEE des marchesfera fuiuie en l'ouurage prefent. 
La precaution, pour le regard de l'efchapee de l'efcalierau deffus du priuć , fera gar- 
dee comme en la figure precedente, | 
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i | MANERE ZOE 


PREMIERE DISTRIBVTION 


DE LA iTROISIESME PLACE; DEPVIS QVINZE 
PIEDS DE LARGEVR IVSQVES A DIXHVICT PIEDS ET DEMY; 
. ET DE PROFONDEVR, DEPVIS TRENTE*CINQ PIEDS 


ez demy , infques à quarante buict pieds e demy, 


LA HAVTEVR du premier & fecond eftage aura dix pieds fous folines, qui 
feront dix pieds huiét poulces , compris l'efpaifleur du plancher; de laquelle hau- 
teur la diftribution fe peut faire en l'efcalier en deux manieres. La premiere, fuiuant 
le deffein felon lequel on monte par dixneuf marches; & partant chacune marche au- 
ra fix poulces neuf lignes de hauteur. Lafeconde maniere fe pratique; en donnant 
huićt marches au tournant de Pefcalier,au lieu de dix, pour le rendre plus aiie. & con- 
tinuát l'efcalieren tournant iufques contre lachambre,qui le hauflera de quatre mar- 
ches,& ainfi nous aurons en tout vingt-vne marches: Par lefquelles cltant diuifee rou: 
te la hauteut de dix pieds hui& poulces, nous aurons pour la hauteur de chacune mar- 
che fix poulces vne ligne, felon cefte feconde maniere. : 

Le troifiefme eftagca de hauteur neuf pieds fous foliues, qui fera compris l'efpaif- 
feur du plancher neuf pieds huiét poulces ; lefquels diuifez par dixneuf marches, 
nous donneront fix poulces vne ligne pour la hauteur de chacunc. 

Audeffus feront greniers, ou chambres en galletas, de fept à hui&t pieds fous fo- 
liues. | 

L'incommodité de l'efchapee de Pefcalier au deffus du priué,s'efuitera par la ma- 
niere defduite cy- deffus. 
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DEVXIESME DISTRIBVTION 


BE SRA C4QUESTSESME PLATE 


a JA A feconde maniere de diftribution de la place fusmentionnee retient bien 
3 Ness celle de la precedente enla largeur, qui fe partiten la falle,de douze pieds, 
Da! Sau pallage de trois. La difference confifte au changement de place de 


AP 


2 5 6. Fefcallier ,& de la cuifine, & enl'eflargiffement de la cour pour l'eftage de 
deffous , & au changement de place de la chambre & garderobe en celuy de deílus. La 
falle aura quinze pieds de profondeur, la cuifine neuf, fur huict& demy de largeur, 
d'autant quele refte eft employé en Pefcallier, qui afix pieds en quarré. La coura dix 
pieds de profondeur fur quinze de large ;leftage de deffus eft conforme à celuy de 
deffous , horfmisle paffage: Tellement que la hambre aura quihze piedsen quarré, 


le tout dans œuure comme deffus. | 
| 
| 
| 


LA HAVTEVR du premier & fecond eftage aura dix pieds fous foliue, qui fera 
dix pieds huict poulces, compris lefpaiffeur du plancher : Laquelle diuifee par les 
dixneuf marches de l'efcallier, nous donnera fix poulces neuf lignes pour la hauteur 
de chacune marche. —— | : 
La hauteur du troifiefme eftage aura neuf pieds huiét poulces, compris l'efpaiffeur 
du plancher: Et partant chacune marche aura fix poulces vne ligne de hauteur, com- 
me en la figure precedente. | 
+ Au deflus feront greniers ou chambres en galletas, de fept à huit pieds fous foli- 
ues de hauteur. 
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TROISIESME DISTRIBVTION 


DE LA -TEROLSLESME PER SE! 


PAS A TROISIESME maniere retient la diftribution precedente pour le re - 
pr gard de la largeur en la falle de douze pieds, & au paffage de trois; mais 
aut faire changer de place à l'efcallier, à la cuifine, & à la falle.- 

L'efcalier doncques fe rencontre fur le deuant, & a mefme largeur de- 
fix pieds en quarrć. A endroit du noyau fefera vne feconde porte qui fe tiendra fer- 
mee lors que la premiere fera ouuerte : à cofté de Pefcallicr eft la cuifine, ayant de pro- 
fondeur neuf pieds & demy fur huict & demy de largeur, la falle quinze pieds de 
profondeur: &à Ten des bouts fe fera vn petit ferre nape; derriere lequel fera le pri- 
uć : lacouraura neuf pieds & demy de profondeur fur dix & demy de largeur. 

L'eftagede deflus la garderobe fera en tout & par tout femblable à la cuifine , & 
lachambre aura quinze pieds en quarré, en vn angle de laquelle regnera vn cabinet 
fur toute la nido de la cour. : ! 

Et depuisla largeur de quinze pieds iufques à dix-huićt & demy exclufiuement, 
vous pouuez garder la mefme diftribution en donnant toufiours trois piedsau pafla- 
ge, & fix àl'efcallier , & eflargiffant les autres parties du furplus. Mais pour le regard 
de la profondeur depuis trente cinq pieds & demy iufques à quarante cinq A dem, 
l'augmentation fe diftribuera fur la alle,cuifine & cour,à la difcretion & volonté de 
celuy qui baftira; comme auffiluy eft referuce l'eflection de Tune destrois formes pre. 


cedentes. 


ms 


| 


| 
LAHAVTEVR du premier & fccond eftage aura dix pieds fousfolines, & dix- | 
neuf marches; & partant la hauteur de chacune marche fera de fix pouces neuf lignes, 
comme en la figure precedente. | 
La hauteur du troifiefme eftage aura, compris le plancher,neuf pieds huict pouces, 
& pareille quantité de marchess & partant la hauteur de chacune fera de fix pouces 
vne ligne. à 
Au deffus feront greniers,ou chambresen galletas,de lepra huict pieds fous foli- 


uces de hauteur. 
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DISTRIBVTION DELA 
QVATRIESM-E PLAGE DEPVIS DIXHVICT 


PIEDS ET DEMY DE LARGEVR, IVSQVES A VINGT, 


ET DE PROFONDEVR DEPVIS CINQVANTE PIEDS 


infques a foixante un dr demy. 


¿Dx pieds au paffage,& le refte à la falle & autres appartemens. La diuerfite d’auecles pre- 

N cedés cófifte cn vn corps delogis de plus, qui fe faitau bout dela cour,dót vous pou- 
Duer faire feruir d'cícurie l'eftage d'embas, ou de chambre? voftre difcretion, La fal- 
le donc aura quinze pieds de largeur fur dix-fept pieds de profondeur. Lacuifineau- 
ra onze pieds & demy de largeur fur neuf de profondeur , a coftć de laquelle fera Pefcalier touf- 
jours de fix piedsen quarré. Lacouraura dix-huit pieds & demy de largeur fur onze de profon- 
deur, Auboutdelaquelle fera vn petit corps de logis fur toute la largeur de dix-hui pieds & de- 
my, fur dix pieds & demy de profondeur; & à l'vn des bouts de ladite largeur fera le priué,derriere 
lequel fera la place d'en Dë pour vn garçon. L’eftage de deffus fuiura la diftribution de celuy de 


deffous, & aura de plus vne gallerie detrois pieds de largeur, pour aller d'vn corps de logis à l'au- 


tre. La chambre doneques aura dix-huict pieds & demy de largeur fur dix-fept de profondeur; 
& la garderobe onze pieds & demy de large fur neuf de profondeur. 

Cefte diftribution fe pourroitencores changer en chacune des deux autres reprefentees par 
la troifiefme & cinquieíme figure, n'eftoit la difficulté de l'efcalier lequel ne donneroit pas H com- 
mode communication d'vn corps de logis à Fautre,commeil fait en la prefente forme. : 

Et depuis la largeur de dix-hui& pieds & demy iufques à vingt , vous pouuez garder la mefme 
diftribution , donnant toufiours trois pieds au palfage,& fix pieds en quarré àl'efcalier, & eflargit- 
(ant les autres parties du furplus. Mais pour le regard de la profondeur depuis cinquante pieds 
iufquesà foixante vn pieds & demy,Paugmentation fe diftribuera (ur la falle,cuifine, cour, & logis 
de derriere, à la difcretion & volonté de celuy qui baftira. 


LA HAYTEYVR du premier & fecond eftage du principal corps de logis qui eft fur le deuant au- 


ra dix pieds fous foliues, qui fera dix piedshuict pouces , compris l'efpaiffeur des foliues & plan- ` 


cher; laquelle haûteur diftribuee aux dix-neuf marches de Pefcalier, nous donnera fix pouces neuf 
lignes pourla po de chacune. 

Letroifieline eftage aura neuf pieds huiét pouces dchaut , compris Pefpaiffeur des foliues & 
plancher,laquelle diftribuce fur parcille quantité de marches, ce fera fix pouces vne ligne fur la: 


_ hauteur de chacune. 


Au deflusferont greniers ou chambres en galetas de fept à hui& pieds fous foliues. 
La hauteur du corps de logis de derriere aura huïét pieds quatre pouces fous foliues , qui fera 
neuf pieds compris l'efpaifleur des folines & plancher ; & d'autant que la hauteur de chacune mar- 


. cheeft de fix pouces neuf lignes,ily faudra monter par feizemarches,dont les douze fc prendront 


en l'efcalier,&les quatre, tant en l'efpaiffeur du mur qu'en la profondeur dela galerie, 
Lefecond eftage aura neuf pieds fous foliues,& neuf pieds hui& pouces,compris Pefpaifleur des 
foliues & plancher,& au deflus feront greniers. | 


e 


Jay N cESTe diftribution vous gardez toufiours celle de la largeur en donnant trois ` 


—À errno = E 4 ei E 


BIEN BASTIR. 


engen. 


La face du petit corps de Logs 
BRA 


deuant- 


La face du Logs de 


N 
mon 


E 
ge 


N 
N 
N 
N 
N d 
A A 
N 
N 
N 


u a. 
Ÿ 


SE 


Largênr. de Pu. 


A 


lage. 


Plan du fecond E 


. Plan du premier Zffage -. 


B ij 


18 MANIERE .DE 


DISTRIBVTION DELA 


CINQVIESME PLACE DEPVIS VINGT PIEDS 
DE KARGEYEK;, IVSQVES- A TRENTE, CET SVR-LA 


MESME PROFONDEVR DE SOIXANTE ET 
vun pieds © demy. 


Ee à GRANDEVR de cefte place nous donne des aduantages que nous ne pouuions au oiraux pre- 
A à. cedentes, c'eftpourquoy fa diftribution eft grandement diferente desautres , & pouuons auoir 
ję, deux cours au lieu d'vne, & vn efcallier à deux palliers, & le paffageaffisau milicu,ou en l angle, 
à noftre choix, au lieu qu'aux baftimens precedents il eftoit releguć en l’angle neceffairement.Ce 
p) paffage doncelt conftitué au milieu de la largeur de Pedifice de quatre pieds de largeur,ayant d'vn 
coftéla cuifine & l'efcallier,& de l’autre le garde manger. 
La cuifine,commeauffi le garde manger, auront de largeur hui& pieds, fur dix de profondeur,la cour aura trei- 
ze pieds delargeur furdix-neufde profondeur , & le refte delalargeur qui font fept pieds demeureront pour la 
largeur de l'efcallier,compris Fefpaifleur du mur» Dela cour on monte deux marches pour entrer enlafalle,qui | 
aura vingt pieds de largeur fur dix-hui& de profondeur , & lerefte dela profondeur, qui eft dix pieds, fera em- 
ployé en vne petite cour de derriere,& en vn cabinet al’vn desangles de la falle,qui aura fix pieds de largeur fur 
la mefme profondeur dela cour. | | 
Pour l’eftage d’enhaut du corps de logis de deuant, vous aurez la chambre & efcallier d’vn cofté, & la gardero- 
be de l'autre:la chambreaura treize pieds de largeur fur dix de profondeur, & la gärderobe {ept pieds de largeur 
(ur la mefme profondeur, & en T vn desanglesdela chambre,entre la chambre & l'efcallier fera le priué. 
Pour le corps de logis de derriere, la chambre aura treize pieds de largeur fur dix-hui& de profondeur, la gar- 
derobe fept pieds de largeur, für quinze de profondeur,le cabinet de dellus fera femblable à celdy de deffous. 
. Ceftediftribution fe peut changer fans altereraucune des mefures. Premierementen laiffahtle paflage dans 
le milieu od il eft,ce qui E peut faire en deux manieres:Affauoir en tranfpofant lacuifine & le garde manger d’v- 
ne main à l'autre, & ne bougeant l'efcallier de fa place, oubien en faifant le melme efchange, & tranfpofantauffi | 
Pefcallier- Etcellecy fembleeftre plus à propos,d'éutant que la cuifine ‚1 efcallier, & entree dela falle eftansde | 
mefme cofté le feruice fe fera à couuert : Secondement le changem ent fe peut faire en oftant le paflage du milieu | 
pourle fituerà l'vne des extremitez;quoy faifant vous poferez la cuiline ch aa d vn contre I autre,& | 
" pourrez eflargir la cuifineiufqués à dix & douze pieds , que vous gaignerez tur le gardemanger , quin a pas be- | 
foin de fi grande largeur;en quoy faifant vousauez ele&ion de fituer , oule paflage, ou la cuifine du coté deet. | 
callier , ión que vous trounerez Ten plus à propos que l'autre. : | 
Cette diftribution fe peutencore changer en quatre fortes , felon les defleings portés par les figures, trois, | 
quatre,cinq,& fixiefme,en feparant augmentation de la place, tant en l'argeur qu'en profondeur, achacunap- | 
partement, felon qu'il fera trouuć plus conuenable. zę | 
Et depuis la largeur de vingt pieds iufques à trente,vous ne pouuez rien changer en la forme, mais bien pour- | 
rez vous donner fept ou huidt pieds de largeur à voftre efcallier,& le refte à la falle, & autres parties: & lors que | 
voftre largeur excedera vingt quatre pieds , il faudra changer l'affiette de vos poutres de la largeur en la profon- | 
deur. Pourla profondeur elle nereçoit point d'autre changement que celuy quieft mentionné cy deffus. | 
Erla mefmelargeur demeurant comme deffus,fi la profondeur n'excedoit point cinquante hüi&pieds,alors | 
il ne faudroit plus parler de faire deux couss,maisla difteibution fe pourroit faire en l'vne des deux manieres fui- 


uantes. 


LA HAVTEVR du premier & fecond eftage du corps de logis fur le deuantaura neuf pieds foubs folives, qui ` 
feront neuf pieds hui& pouces, compris Vefpaiffeur des foliues & plancher. On y montera par vingt & vne mar- 
ches , & partantla hauteur de chacune fera de cing pouces fix lignes vn tiers. ER | 

Du rez de chauffée de la cour,on montera par deux marches pour entreren la falle du principal corps delogis | 

uieft derriere,laquelle falleaura de hauteur depuis l'aire foubs foliues onze pieds,qui (era compris Pefpaifleur 
des foliues & plancher, onze pieds huid pouces. Et d'autant queles marches ont cinq pouces fix lignes vn tiers | 
de haut,il en faudra vingt fix,dontil y ena dix-neuf en l'efcallier , refteront fept marches quiferont practiquees | 
dedans le rampant qui eft fur la cour. “stig | 

Le fecond eftage du principal corps de logis aura dix pieds fous foliues , & huiét pouces d’efpaiffeur de plan- | 
cher, compris les foliues,& partant on y montera par vingttrois marchesde cinq pouces & demy chacune. 

Letroifiefme eftage aura neuf pieds huiét pouces,compris Vefpaiffeur du plancher, & partant on y montera | 
par vingt & vne marches de cinq pouces & demy chacune. | 

Au deflus feront greniers,ou chambres en galletas de fept à hui& pieds fous foliues de hauteur. 
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fondeur, infques a cent. 


QVANT AVX HAVTEVRS, l'aire de la fallefera plus haute d'vn pied que le rez dechauffec 
dela cour.à laquelle falle on montera par deux marches. La falle aura de hauteur fous foliues dou- 
ze pieds trois pouces , & compris les foliues & efpaiffeur du planchertreize pieds ; à laquelle hau- 
teur on montera par Vingt fix marches de fix pouces chacune , dont les vingttrois feront au ram- 
pant adofle contre le mur,& les trois autres à celuy qui regardela cour. 

Lefecond eftage aura onze pieds neuf pouces, compris Pefpaiffeur du plancher, laquelle diui» 
fec par vingt fix marches,nous donnera cinq pouces cinq lignes pour la hauteur de chacune. 

Letroifiefmeeftage aura dix pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur du plancher, laquelle di- 
uifee par vingt fix marches donnera cinq pouces pour la hauteur de chacune. 

Au deffus feront greniers ou chambres en galletas de feptà hui& pieds fous foliues de hauteur. 

Le corps de logis de derriere feraauffi plus haut d'en pied quelerez dechauffec dela cour, au- 
quelon montera pareillement par deux marches , 8 aura de hauteur depuis l'aire fous foliues dix 


pieds neuf pouces, & auec l'efpaiffeur des foliues & plancher onze pieds & demy:aufquelson mon- 


tera par les vingt trois marches de l'efcallier de fix pouces chacune. Et pour le fecond cftage;il au- 
ra de hauteur fous foliues neuf pieds huiét pouces , & auec les foliues & plancher dix pieds cinq 
pouces; de laquelle hauteur,il faut deduire, vn pied & demy pour la hauteur de trois marches, qui 
font au rampant qui regarde fur la cour : refte huićt pieds onze pouces à monter par des marches 
qui auront cinq pouces cing lignes chacune, & partant ilyen aura vingt,dontil faudra faire la di- 
ftribution contrelemur. . : 

Au deflus feront greniers ou chambres en galletas, de fept a hui& pieds fous foliues de hauteur, 
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DEVXIESME DISTRIBVTION 


DE LA SIXIESM E PLACE, AYANT M'ESME 


EST DE TRENTE PIEDS, ET DE PROFONDEVR 


CINQVANTE HW.ILG TI PIEDS 


A SECONDE diftributien des ce mefmeefpace, fuiten largeur la fepara- 

tion precedente,en vn paflage de quatre pieds & demy , & le refteen vne 
falle devingt cing pieds, fur vingt de profondeur, laquelle eft fuiuie d’vne 
cuifine de dix fept pieds de profodeur, fur vingt de largeur;& le refte dela 


largeur eft employé en l'efcallier, qui a neuf pieds de large dans &uure ; & au bout de 


la cuifineeft vn gar demäger « de huićt pieds de largeur,fur onze de profödeur, derrie- 


| 
é REŻ 
D 


relequeleftle priuć. Et par ce moyen nous auons fait vn corps de logis double, en 
mettant la couzderriere ‚qui a vingt & vn pied de largeur, fur dix-fept & demy de 
profondeur. 

Iln'y aqucun changement en Peftage de deffus, finon que la chambre a vingt pieds 
en quarré, & la garderobe neuf pieds & demy en largeur, | saa pourra faire vne 
chemineeainfi qui il eft per tépar la figure cy deuant. 


PovR LES HAVTEVP SH falle aura douze pieds trois pouces fous foliues, & 
treizepieds, compris Pefpaifeur des foliues & plancher; auquel eftage on montera 
par vingt fix marches de fix pouces chacune. 

Le fecond eftageauraonze pieds neuf pouces de hauteur , compris Pefpailibiar du 
plancher, & menterotic par vingt quatre marches. ` 

Letroifiefme eftage aura dix pieds neuf pouces, compris Pefpaifleur des foliues & 
plancher, auquelon montera par vingt deux marches. 

Au deffus fe feront greniers ou chambres & galletas à à la maniere fufdite. 
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DISTRIBVTION DE LA 


SEPTIESME PLACE DE TRENTE HVICT 
PIEDS DE LARGEVR OV ENVIRON, ET DE 


PROFONDEVR CENT PIEDS. 


games ESTE PLACE na quvne feule diftribution, dautant que tout le chan - 
pe y gement qui fe peut faire d'icelle peuteftre reduict aux deux figures prece- 

GH dentes. Elle a doncques trente-hui& pieds de largeur fur cent piedsde 
NER profondeur, & confifte en deuxcorps de logis; le premier fur le deuant, 
dont la largeur fe diftribue en vne cuifine de quatorze pieds de large fur vingt pieds 
de profond , & vne efcuric ayant pareilles dimenfions que la cuiline, & vn pallage 


pour carrofle entre les deux, de neuf pieds de largeur. Apres fuit lacour ayant trente | 


pieds de profondeur fur vingt huict de largeur, & le refte de lalargeur fur toute cefte 
profondeur eft employée en vn efcallier qui a neuf pieds de largeur, & en vngarde- 
manger de pareille largeur, fur fepr piedsde profondeur, ioignant la cuifine. 

Le principal corps de logis qui elt fur le derriere, confifte en vne falle, ayantvingt 
cing pieds de largeur, fur vingt deux de profondeur; & au refte de la largeureft vne 
chambre ou fallette, entre laquelle & Pefcallier y a vn paflage de quatre pieds,au fonds 


| duquel fe pratiquera vn priué. Au refte de laprofondeur fera vn iardin , dans lequel 


onenttera parla falle, ou parla fallette, ainfique Pon voudra. 
L eftage de deflus à les mefmes diftributions que celuy de deflous, referué qu'au 


corps de logis de deuant fur l'efcurie eft vne chambre fur le paflage, vne garderobe; ` 


& fur lacuiline, vn cabinet. 
Il arriuera quelque fois que la place propofee aura plus de largeur que les fufdites, 


& moins de profondeur quilen faudroit pour conftruire deux corps de logis ,enla fi 


marion qu'ils font aux figures precedentes, & à lors il faut changer l'ordonnance felon 


- |, Pyne des manieres qui fera deduite cy apres. 


La defcente de la caue fe fera par le deffous de Pefcallier, ranr au principal corps de 
logis qu'en celuy furle deuant; & fi l'on vouloit du cofté de la ruë, par deflous la che- 


‚minee de la cuifine. 
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ELEVATION DE LA FACE 


TANT DV CORPS DE LOGISDE DEVANT QVE 
CELVY DE DERRIERE DE LA SEPTIESME PLACE. 


e "AIRE du corps delogis de deuant aura mefme niueau auec celle de la 
$ cour; le premier eftage aura de hauteur quatorze piedsfix pouces fous fo- 
: liues, & quinze pieds trois pouces, compris l'efpaiffcur des foliües & plan 
A LEP) cher, auquel on montera par trois marches de fix pouces de hauteur cha- 
cune, qui fera l'aire du paflier de l'efcallier & du corps de logis de derriere, lequelaura 
de hauteur fous foliues treize pieds, & compris l’efpaiffeur des foliues & plächer, treize 
pieds neuf pouces : auquel on montera par vingt quatre marches, de fix pouces dix li- 
gnes chacune, lefquelles vous conduiront tant au corps de logis de deuant, qu'en ce- 
luy de derriere , puis qu'ils ont mefmeniueau. i 

Le fecondeltage, rant de deuant que de derriere, feraefleué de douze pieds fous 
foliues, & douze pieds neuf pouces, compris l'efpaifleur des foliues & plancher, au- 
quelon montera par vingt quatre marches, lefquelles auront fix pouces cinq lignes 
chacune. | | | 

Lc troifiefme eftage, tant de deuant que de derriere , aura de hauteur dix pieds 
fous foliues, & aueclefpaiffeur des foliucs & plancher, dix pieds neuf pouces, auquel 
on montera pat vingt quatre marches de cinq poucescinq lignes chacune. 
y Se deflus font greniersouchambresen galletas, de huićt à neuf piedsfousfoliues 

e hauteur. | 
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DISTRIBVTION DE EE! 


HVICTIESME PLACE, AYANT DELARGEVR 
CINQVANTE PIEDS, SVR CINQVANTE 


HVICT PIEDS DE PROFONDEVR. 


A DISTRIBVTION fe peut faire en trois manieres, en la premiere 
defquelles cefte largeur de cinquante piedseft employce en vn corps de 
A logis {ur le deuant, de vingt deux piedsde profondeur, dontla largeur 
er T fediftribueen vne falle de vingt fept pieds & demy, vn paflage de hui& 
NES 

kę) pieds, &vne efcuric de treize. Le reltede la profondeurconfilte en vne 
cour de trente deux pieds de large & le refte dela largeurcomprend | 

vne cuifine ,gardemáger, & efcalier ioignant la falle, dont les mefures font defcrites | 
fur le plan; & àl'vn des angles de Fefcalier fera le priuć. La diftribution du fecond plan 


fe verra en la feuille fuiuante. 
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SS 


Povr LEs hauteurs, l'aire desfalle, efcalier gardemanger, & cuifine , feront de 
plain pied, efleuezd'vn pied au deflus du rez de chauffeede la cour: de laquelle onira à 
Pefcuric de plain pied comme aux autres; on y montera par deux marches. 

i Le premier eftagcauratreize pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur des foliues & 
plancher, auquel on monterapar vingtfept marches, de fix pouces vneligne chacune. 

Le fecond eftage aura douze pieds neuf pouces , compris l’efpaiffeur des foliues & 
plancher; auquel on montera par vingt fix marches, de fix pouces de hauteur cha- 
cune. 

Le troificline eftage aurade hauteur onze pieds neuf pouces, compris l'efi paiffeur 
des foliues & plancher,auquel on montera par vingt quatre marches de fix pouces de 


hauteur. 
Etau deflus fc fera chambre en galletas , ou grenier. 
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Lice du cps de Logis de deuant. 
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PREMIERE DISTRIBVTION DE LA 
HVICTIESME PLACE. 


ay E seconp eftage confifte en deux chambres & vne garderobe ; la 
% premiereaflife fur la fale ayant tteize pieds & demy delargeur ‚fur dix 
5) {ept & demy de profondeur lerefte de la profondeur eftant employé 
SIT en vn paflage de quatre pieds entre ladite chambre & l'efcalier ; lafe- 
As conde chambre joignant la premiere aura dix neuf pieds de largeur, fur 
toute la profondeur de vingt deux pieds; la garderobe fera de treize 
pieds de largeur fur la mefme profondeur; la place dulict de la principalle chabrefe 
peur mettre contre la cloifon. 

Au deffus de la cuifine& du gardemanger fera vne chambre de feize pieds & de- 
my de largeur, fur vinge quatre de profondeur, & eft a l'option deccluy qui baftit 
defleuer efgalement les deux corps de logis ,ou autrement,ainfi qu'il verra bon eftre. 

L'eleuation de laface qui regardela cour eft icy inferée au deflus de l'eleuation du 
fecond eftage: mais ellen'a befoin d'aucune declaration particuliere , pour ce quelle 
ne change point de mefuteauec la precedente. 
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DE LA HVICFIÉSME: PLACE AVANT 


MESME LARGEVR DE CINQVANTE PIEDS, SVR 


CINQUANTE HVICT DE-PROFONDEVR 
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H 


A SECONDE maniere felon laquelle fe peut diftribuer l'efpace fuf- 


fondeur trente huit pieds & demy dans ceuure, furtoute la largeur , la- 
quelle fe diftribuera (ur le deuantenvne falle, ayant trente piedsde lar- 
geur fur vingt de profondeur,vn paflage de cing pieds, & vne efcurie de 
quatorze pieds de largcur. Le derriere comprendra vne cuifine & vne 
chambre, Pefcalier eftaricentreles deux. La cuifine aura vingt cinq pieds de largeur 
fur dix-fept de profondeur, l'efcalier neuf pieds, & vne chambre treize pieds & demy. 
Au bout de la cuifine eft vn gardemanger ayant neuf pieds de largeur, fur onze pieds 


SACZ 


zm AY 


| & demy de profondeur,derriere lequel fera le prité:Fon pourramettreà vn des angles 


de Pefcalier vn priuépourferuir en haut. La cour aura quarante pieds de largeur fur 
dix-fept & demy de profondeur. 

La decente de lacaue fe prendra toute droiéte fous le premier rampant de l'efca- 
lier. | 

Que fi on vouloit dedansla mefme profondeur tenir la cour vn peu plus grande, 
on pourroit gaigner deux pieds fut la profondeur de la falle. 


Povr LES HAVTEVRS, l'aire du logisfera deux pieds plus haur que le rez de 
chauffee de dehors,& pour y monter vous pourrez auoir diuerles facons. La premiere 
en prenant vne marche ou deux furla rue,& le refte en l'efpaifleur du mur, sil vouseft 
permis.finon vous prendrez routes les marches dans le patfage;ainfi qu'elles font pon- 
¿tuees fur le plan. Et pour defcendre en la cour qui auramefme rez de chauflee que le 
dehors (lefcoulement des caux ded utr ) on prendra deux marches dans le paflage de 


Tefcalier , & deux au dedans de la cour, afin de donnerefchapee conuenable à la por- 
> D 


te de lacour. 

Le premier eftage aura de hauteur treize pieds fous foliues,& treize pieds neuf pou- 
ces, compris Lefpaiffeur des folines & plancher, auquel on montera par vingt neuf 
marches de cing pouces huiét lignes de hauteurchacune. 

Lefecondeltage aura de hauteur douze pieds neuf pouces, comprislefpaiffeur des 
foliues & plancher , auquel on montera par vingt fix marches , qui auront cinq pieds 
vne ligne de hauteur chacune. T 

Le troifie(me eftage aura dix pieds neuf pouces de hauteur, compris l'efpaiffeur des 
foliues & plancher , auquel on montera par vingt fix marches de cinq pouces cha- 
cunc. » ie : 

Au deflus fe feront greniers ou chambres en galeras de hui& à neuf pieds fousfo- 
liues. 
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mentionné; eft par vn corps de logis[citué (ur le deuant, ayant de pro- | 
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QE sEcoNp cftage confifte en deux chambres fur le deuant, & vne 
garderobe ou cabinet entre deux. La premiere chambre aura vingt | 
cinq pieds delargeur , fur vingt de profondeur; la garderobe ou cabi- 
aq net dix piedsde largeur,fur quinze & demydeprofondeur,a caufe d'vn | 
DL paffage de quatre pieds derriere ledit cabinet. La chambre aura quator- 

ze piedsdelargeur, fur toute la profondeur , & furle derriere y aura 

deux chambres, & l'efcalier entre deux; la premiere de vingt cinq pieds de large , fur 
dix fept de profondeur, l'efcalier de neuf pieds de l'argeur , l'autre chambre ou cabi- 


net treize pieds & demy de large ‚fur toute ladite profondeur de dix (epr pieds. Au 
bout dela premiere chambre furle gardemanger fera vne garderobe, fur toute la 
profondeur de la cour. | 
Toutesles parties de ces eftages font tellement defgagees, que l'ons'en peut feruir 


ainfi que Pon voudra. 

Vousauez au deffus du plan du fecond eftage , l'eleuation de la face qui regardela 
cour, laquelle pour n'auoir point de mefures feparees, na befoin d'aucune particulic- 
re declaration. 
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TROISIESME DISTRIBVTION 


DE LÁ IHVLECTIESMEPLACEJIEMESME 
LARGEVR DE CINQVANTE PIEDS, SVR. CINQVANTE 


H YI C.L. D.E "PERO. P O.N-D EV R. 


RESTE diftribution confifte femblablement en vn corps de logis double, 
Mż) ayát de profondeur dans œuure trente fix pieds, fur toute la largeur decin- 

Z quante pieds, laquelle fe diftribueraen vne falle,efcurie,& cuiline, lefquel- 
LAS les efcurie & cuiline feront feparees dela falle par vn paflage & efcalier.La 
falle aura vingt pieds de largeur, fur toute la profondeur, l'entrée & efcalicr neuf pieds 
de largeur, l'efcurie dix huict pieds delargeur für quinze pieds& demy de profon- 
deur,lacuifine aura mefme largeur de dix huiét pieds fur vingt de profodeur; en fuite 


, de laquelle fera vn gardemäger deneuf pieds de large, & quatorze pieds de profódeur. 


Derriere le gardemanger fera vn priuć; la cour aura quarante pieds de largeur ‚fur 
vingt de profondeur; le paffage aura depuis l'entrée iufques au pallier de l'efcalier 
quinze pieds & demy. | 

La defcente de là caue fe prendra toute droite fouslerampant de l'efcalier. 


POVR LES hauteurs, aire du logis feradeux pieds plus haut que le rez de chauf- 
fee de dehors: & pour y monter vous pourrez prendre vne marche ou deuxfurla rué, 
& le refte en l'efpaiffeur dumur, en cas qu'il vous foit permis de prendre des marches 
en la ruë: finon vous les prendrez toutes dans le paflage, ainfi qu'elles font ponétuees 
dans le plan; & pour defcendre en la cour, on prendra deux marches dans le paflage 
delefcalier,& deux au dedans de la cour, afin de donner ala porte de la cour fon ef- 
chapee. Tree es 

Le premier eftageaura treize pieds de hauteur depuis l'airefous foliues , & treize 
pieds neuf pouces,compris l'efpaiffeur des foliues & plancher, auquel on montera par 
trente vne marches, de cinq pouces huict apes chacune. 

Le fccondeftage aura douze pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur des foliues & 


_ plancher, auquel on montera par vingt quatre marches, de fix pouces quatre lignes 


& demy chacune. 

Le troificfme eftage aura dix pieds neuf pouces de hauteur, compris l'efpaifleur 
des foliues & plancher , aüquel on montera par la mefine quantitéde vingt quatre 
marches , de cinq pouces quatre lignes& demy chacune. 

Etau deflusferontgreniers,ou chambres en galeras, de fept à huiét pieds fous foli- 
ues de hauteur. | 
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5 MANIERE DE 


[SECOND ESTAGE DE LA 


TROTSSIESMEPE DISTRIPVTION DE LA 
HVICTPESME PLACE. 


PAA E sEcoNpeftage confifte endeux chambres, chacune accompagnee de 
ye garderobe & cabinet. La premiere chambre fur le derriere, & fur la falle 


ANZ) aura vingt piedsen quarrć, &lerefte de la profondeur quieft quinze pieds 


20 & demy, fera pourla garderobefurla mefme largeus. Le cabinet fera au 
deflus du paflage & aura neuf pieds de largeur, fur douze de profondeur : la feconde 
chambre fur la cuifine ayant dix huiét piedsde largeur & de mefme profondeur que 
la precedente de vingt pieds, & le cabinet fera furle derriere au deflus du gardeman- 
ger, fur toute la profondeur delacour, quieft vingt pieds. Quant àla garderobe elle 
contiendrale mefme efpace del'efcurie „fur laquelle elle eftaflıfe, 

| Au deflus du plan du fecond eftage , eft [eleuation qui regardela cour. 
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NEVFIESME PLACE; DE LA LARGEVR DE 
CINQVANTE SEPT PIEDS, SVR SIX 


VINGTSDE PROFONDEVR. 


R ETTE place fe peut diftribuer en cinq manieres , chacune defquelles a fon 
deilein particulier: la premiere contient deux corps de logis,le premier fur 
le deuant, le fecond furle derriere: Celuy de deuant a vingt pieds de pro- 
SAY fondeur, falargeur confifte en vne cuifine ayant vingt pieds de largeur,vn 
gardemanger onze pieds, vn paflage pour le carofle neuf, & vneefcurie quinze. Au 
bout de la cuifine elt vn efcalier , ayant de largeur treize pieds & demy ‚fur quinze de 


‚profondeur,dertiere l’efcaliereft vne gallerie de mefme largeur que l'efcalier, fur vingt 


fix pieds de profondeur:à l'vn des angles de l'efcalier fera le priué,ou au lieu marquć(A) 
la cour aura quarante deux pieds en quarré. ; 

Le corps delogis de derriere,qui fera le principal aura vingt deux pieds de profon- 
deur , furmefme largeur que celuy de deuant , & confiftera en vne falle de trente pieds 
delargeur, vn efcalier de dix pieds, & vnechambre de quinze pieds. Le iardin aura 
trente pieds de profondeur, fur coutela largeur de cinquante fept. 
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FE | “MA NGA ER BEIDE 


SECONÍFESTAGEDE LA 


PREMIERE DISTRIBVTION DE ESA 
NEVFIESME PLACE: 


pão E s Eco ND chage confifte en vne garderobe aflife fur la cuifine,ayat quin- 


DS ze pieds de largeur fur quinze & demy de profondeur, à caule d'vn paflage 
S de quatre pieds entre elle &l'efcalier ; vne chambre vingt cinq pieds de lar- 
A. geur, furtoute la profondeur de vingt pieds;& vne autre chambre de quin- 


ze pieds furla mefme profondeur. Ioignant le paflage fus mentionné, eft l'efcalier 
fuiuy d’vn cabinet de vingt fix pieds de profondeur,qui le jointau principal corps de 
logis lequel confifte en vne chambre & garderobe au deffus de la falle : la chambre 
ayant dix neuf piedsde largeur, & la garderobe dix & demy : joignant laquelle eft Pef- 
calier mentionné en l'eftage d’embas, & en fuite , vne chambre de quinze picds,le tout 
fur la profondeur de vingt deux:le priuć fe prattiquera dans Pefpaiflcur du mur de re- 


fend Tefcalier. 
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ELEVATION DV CORPS DE 


LOGIS DE DEVANT, DV COSTE DELA COVR 
DELA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE 


SELON LA PREMIERE MANIERE, 


FARRO E cons delogis de deuant , horfinis Pefcurie & le paflage fera elleué au 
à A deflus de aire de chauflée de la cour de deux pieds, aufquels on montera 
par quatre matches prifes en la cour à l'endroit de l'efcalier. 


y 


LA HAVTEvR du premier eftage depuis l'aire fera de treize pieds neufpouces, 
comprisl'efpaiffeur des foliues & plancher ; à laquelle hauteur on montera par vingt 
cing marches de fix pouces fept lignesdehauteur chacune. 

Le fecondeftage aura de hauteur douze pieds neufpouces, compris l'efpaiffeur des 
foliues & plancher, auquel on montera par vingtcinq marches de fix pouces vneli- 
gnede hauteur chacune. 

Le troifiefme eftageaura de hauteur onze pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur 
des foliues & plancher, auquel on montera par vingt cinq marches de cinq pouces 
huict lignes de hauteur chacune. 

Etau deffusferont greniers,ou chambresen galetas, de huict à neufpiedsfous foli- 
ues dehauteur. 
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ELEVATION DV PRINCIPAL | 


CORPS DE-LOGIS-DV COSTE- DE LA COVKDE 
LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE SELON LA 


PREMIERE MANIERE, LEQVEL CORPS DE 


logis cfl celny de derriere. 


S & E con Ps delogisdederriereferaefleuć au deffus du rez dechauffee de 
| | He la cour,de deux pieds, aufquels on montera par quatre marches, prifes 
pose hes) en ladite cours & pour defcendre de l'aire du logisau iardin,on prendra 
NE Gë deux marches au paflage del'efcalier, & deux dedans le iardin , afin de 
NE 
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43 donner à la porte duditiardin Pefchapee conuenable. 


La HAVTEVR du premier eftage, depuis Paire,fera de treize pieds neuf pouces, 
compris l'efpaiffeur des foliues & plancher, à laquelle hauteur on montera parvingt 
huict marches miparties fur les deux rampans de Fefcalier., lefquelles marchesauront 
cing pouces onze lignes de hauteurchacune. 

Le fecond eftage aura de hauteur douze pieds neut pouces , compris l'efpaiffcur 
des foliues & plancher ,auquel on montera par vingt huiét marches de cinq pouces 
& demy chacune. | 

Lc troificfme eftage aura de hauteur onze pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur 
des foliues& plancher ; à laquelle hauteur on montera par vingt hui& marches de 
cinq pouces chacune. | | 

Et qui voudroitgarder au fecond &troifiefme eftagć mefme hauteur de marches 
qu'au premier, qui font cing pouces onze lignes, il sen trouueroit vingt fix au fecond 
eltage, & vingt quatreau troificíme eltage ; lequel changement on peut encore fai- 
re par toutes les autres eleuations. | 
; = deflus feront greniers ou chambres en galetas,de huict à neuf pieds fous foliues 

c hauteur. 
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48 3 MANIERE DE 


SECONDE DISTRIBVTION 
DE LA NEVFIESME PLACE,DE MESMELAR- 


GEVR DE-CINQVANTE SEPT PIEDS,SVR SIX 


VINGT DE PROFONDEYVR, 


MP À SECONDE diftribution de l'efpace fus mentionné, confite en deux 
f corps de logis, Pvn furle deuant, l'autre fur le derriere, le premier ayant 
92 vingt pieds de profondeur, dontla largeur confifte en vneelcurie, porte 
SX cochere, &cuifine. L'efcurieà double rang ade largeur vingt trois pieds 
& demy, lepaffage pourle caroffe neuf pieds, & la A vingt deux & demy, acofte 
de laquelle eft le gardemager de dix pieds de largeur, fur onze de profondeur, à vn des 
angles duquel fera le priué: En fuite du gardemanger eft l'efcalier, fur la mefme lar- 
cur de dix pieds, & vingt quatre de profondeur. La cour aura trente quatre pieds de 
fen. toutelaprofondeur de Pefcalier & gardemanger,qui font trente fix pieds, 
y comprisPefpaifleur du mur entrele gardemanger & Pefcalier. Le refte de lalargeur 
eftemployecen vn efcalier joignant Pefcurie, & vne gallerie au bout: l'efcalier a dix 
picdsen quarre , & la gallerie vińgt cinq de profondeur,fur pareille largeur; dans la- 
quelle on pourra mettre les carofles, & derriere les carofles au lieu marqué (A) fe 
pourramettrevnpriué. . | EON CE 
Le corps de logis de derriere, qui eft le principal, aura de profondeur vingt deux 
, pieds furtoutela largeur de cinquanre fept. Il confifte en vne falle qui a trente fix 
piedsde largeur, & vne chambre de dix neuf pieds & demy. Aux deux anglesdece 
corps de logis , fe pourront faire par le dehors, dansleiardin, deux petites aduances 
pour priućs, quine ferontefleućs que-iufquesau fecond eftage : leiardinaura trente 
fix pieds de profondeur , fur toute la largeur , dans lequel on defcendra par vn 
perron. 
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| = MANIERE-DE 


SECOND ESTAGE DÈ LA 


DEVXIESME DISTRIBVTION DE LA 


NEVFIESME PLACE. 


«Ue E SECOND eftage confifte en deux chambres, au milieu defquelles eft 
Qa vne garderobe; la premiere aflife fur la cuifine , ayant vingt trois pieds de 
DA largeur, lagarderobe douze, fur quinze pieds & demy de profondeur. A 
JE BA? caule du paflage, elle fera pourferuiràl'vnedes deux chábres,& la deuxicf- 
me chambre furl'efcurie aura vingt pieds en quarré. Ioignant la premiere chambre, 
& deflus le gardemanger fera vn veftibule de mefmegrandeur & forme que le garde- 


manger ; & de l'autre cofté dela cour fera vne gallerie entre Pefcalier & le principal 


corpsde logis, qui aura vingt cinq pieds de profondeur, & confifteraen deux cham- 
bres & vne garderobe. La premiere joignant la gallerie aura dix neuf pieds & demy de 
largeur ‚la fecondévingrtrois; & la garderobe treize pieds, fur dix fept pieds & demy 
de profondeur. A caufe du paffage de quatre pieds, aux deux angles du corps delogis, 
dansleiardin , fe feront deux aduances pourles priués. 
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Plan du Second Eflage 
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E MANIERE DE 


ELEVATIONDV CORPSDE 


LOGIS DE DEVANT, QVI REGARDE LA 
RVE DE LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE 


SELON LA SECONDE MANIERE, 


E corps de logis de deuanta mefmerez de chauffée queceluy dela cour. Ilaura 
de hauteur depuis le rez de chauffee iufques fous foliues dix-neuf pieds, laquelle 
hauteur fe diuifera au deffus de la cuifine & de Pelcurie,par vne entre-fole qui aura 
dix pieds fous foliues,depuis l'airesqui fera auec l'efpaiffeur des foliues & plancher, 
dix pieds neuf pouces ; à l'entre-foleau deffus de Fefcurie,l’on montera par quin- 

== EN zemarches, quiauront huiét pouces feptlignes de hauteur chacune. Le refte de 
la hauteur, depuis le plancher de l'entre-fole, iufquesà celuy du premier eftage fous foliues, fera 
huiét pieds trois pouces, & comprislefpaifleur des foliues & plancher , neuf pieds, à laquelle hau- 
teur on montera par treize marches, qui auront de hauteur huiét pouces quatre lignes chacune, 
A l'entre-fole au deffus de la cuifine, le montera par trois marches qui feront en la cour,de fix pou- 
ces chacune, Pour venir à Paire du paílicr du principal efcalier, & au rampant ducofté de la cour, 
[c prendront fept marches de fix pouces chacune: Pour venir fur le paflier deFefcalier joignant la 
falle ; & dans l'autre rampant contre le mur, fe prendront quinze marches de cinq pouces onze li- 
gnes chacune, qui monteront à la hauteur de fept pieds quatre pouces & demy,laquelleadiouftee 
aueccinq pieds, à quoy montent les marches della cour, & de l'autre rampant, ce feront douze 
pieds quatre pouces & demy, Mais nous n’auions a monter iufques à l'entre-fole, que dix pieds 
neuf pouces; donc il faudra delcendre en ládite entre-fole de deux pieds quatre pouces trois li- 
gnes, par le moyen de quatre marches,qui fe prendront au deffus du gardemanger. 

L'aire du corps de logis de derriere aura cinq pieds au deffus du rez de chauffee dela cour, à 
caufe des offices qui feront au deffoubs ; & à cefte hauteur on montera par les trois marches fuf- 
mentionnées en la cour, & parles feptdu rampant de l'efcalier, commeila efté dit cy deílus. 

Le premier eftage du corps de logis de derriere , aura depuis l'aire fous foliues, quatorze pieds, 
& compris Pefpaifleur des foliues & plancher, quatorze pieds neuf pouces ; auquel on montera 
par trente marches,ayant cinq pouces onzelignes de hauteur chacune; lefquelles feront diftri- 
buees par moitié fur chacun rampant , & en ceftefacon le principal efcalier donnera communi- 
cation au principal corps de logis, & à l'entre-folede celuy de deuant. Mais il n'en donnera point 
au premier eftage de deuant , & toutesfois le petit efcalier le donne à Tvn & l'autre, d'autant que 
les deux corps delogis dedeuant & de derriere font de plain pied. i 

Mais fi l'on vouloit auoir communication d’vn corps de logis à l'autre, auffi bien par legrand 
efcalier,comme par le petit,du rez de chauffee dela falle,on monteroit au fecond eftage par vingt- 
cinq marches, en adiouftant cinq marches fur chacun tournant, & auroit fept pouces vne ligne 
de hauteur chacune : & au fecond eftage qui a douze pieds neuf pouces, compris l’efpaiffeur des 
foliues & plancher,auquel on montera par vingt-cinq marches,de fix pouces vne ligne de hauteur 
chacune : Mais en cefte maniere le grand efcalier n’aura aucune communication auec l'entre-fole 
de deflus la cuifine, laquelle nen a point auffi par le petit efcalier, & partant ladite entre-fole de- 
meuréroit entierement inutille : pour donc la faire feruir, il faudroit prendre fa communication 
du petit efcalier , par le moyen de l'entre-fole au deffus de Pefcurie , en paffant au deffus de 
la porte , laquellea treize pieds de hauteur, & auec Fefpaiffeur des foliues & plancher, treize 
pieds neuf pouces, & par confequent trois pieds au deflus de aire de l'entre-fole: il faut donc 
prattiquer des marches reuenantes à cefte hauteur, en Pyne & en l'autre entre-fole, les ynes pour 
monter ‚les autres pour defcendre. | 

Lefecond eftage,aura de hauteur douze pieds fous foliues, & compris 'efpaiffeur des foliues & 
planchet , douze pieds neuf pouces, auquel on montera par vingt-deux marches en deux re- 
uolutions, & partant chacune marcheaura fept pouces vne ligne. 

Le troificíme eftage fera en galetas, & aura dehauteur, com pris l'efpaiffeur des foliues & plan- 
cher, dix pieds neuf pouces, à laquelle on montera d’vnereuolution » par Íeize marches dehui& 
pouces quatre lignes chacune, 
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== 54 MANIERE DE 


ELEVATION DV CORPS DE 


LOGIS DE DERRIERE QVI REGARDE LA 


COVR DE LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE 
E I 


SELON LA SECONDE MANIERE, 


| 
Y Ecorps delogis de derriere aura fes offices au deffous dulogis, qui 
żę auront neuf pieds Lous foliues ou fousvoute,dont les quatre picdsneuf 
Nes) poucesferont au deflus durez de chau flee de la coúr,& Fon y defcendra 
par neuf marches de fix pouces quatre lignes chacune, àcaufe des trois 
marches qui auront efté montees de puis lacour. Les autres quatre 
pieds trois pouces au deflus, ferontauec l'efpaiffeur des foliues & plan- 
cher cing pieds, lefquels on montera par dix marches, dont les trois feront en la cour, 
& les autres fcprau rampant de l'efcalier quieft fur la cour, comme dita cfté cy deffus. 
Le premier eftage depuis l'aire de la falle iufques fous foliuesaura quatorze pieds, 
& compris l'efpaiffcur des foliues & plancher, quatorze piedsneuf pouces, auquel on 
motera par trente marches, ayát cin pouces & vne ligne de hauteur chacune:lefquel- 
les feront diftribuees par moitié fur chafcun rampant , comme dita eftéen l'eleuation 


ducorpsdelogisdedeuant. . | | 

Le fecond eftageaura de hauteur douze pieds fous foliues, & compris l'efpaiffcur 
des foliues &plancher,douze pieds neuf pouces,auquel on montera par vingt fix mar. 
chesdecinq poucesonze ligneschafcune de hauteur. | 

Letroiliefme eftageaura de hauteur dix pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur 
des foliues& plancher, auquel eftage nous monterons par des marches egales en hau- 
teur à celles du fecond eftage de cinq pouces onze lignes; & partant y en aura vingt 
deux. | 

Au dellus fe pourront faire des greniers. 
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TROISIESME DISTRIBVTION 
DESTA NEVELESME PRATO DE 


MESME LARGEVR DE CINQVANTE SEPT PIEDS, 


SVR SIX VINGT DE PROFONDEVR. 


A TROISTESME diftribution du mefme efpace de ciriquante fept 

S pieds en largeur, furfixvingt deprofondeur,confifte en deux corps de 

d logis, Pvn fur le deuant , l'autre fur le derriere; le premier ayant vingt 

dez pieds de profondeur fur toute la largeur, laquelle fe diftribue en vne el 

„curiede dix-neuf pieds,vn pallage pour caroffe de neuf pieds, vn efca- 

, lierdeneufpieds, & la cuifine de dix-feptpieds, au bout de laquelle eft 

vn gardemager de neuf pieds de profondeur, fur douze & demy delarge,& vn paffage 

de quatre pieds de largć,pouraller dans la cuifine. Et ccs deux largeurs faifant dix-fept 

pieds font celle d'vne chambre en fuite dudit gardemanger, laquelle a quinze pieds & 
demy de profondeur , &au bout d'icelle cft vn autre efcalier, la largeurduquel aura | 

fon afliette felon la profondeur de l'edifice, cófideré en fon total: & partant nous vfc- 

rons de ce mot de profondeur, qui fera de dix pieds für dix-feptde large. La couraura 

lc refte dela largeur qui eft trente huict pieds & demy,furtrente fix de profondeur. 

Le corps de logis de derricrequi eft le principal, aura vingt deux pieds de profon- 

deur, fur toute la largeur. Il confifte en vne falle detrente quatre pieds , & vne cham- 

bre de vingt deux en quarrć. Aux angles tant de la falle que delachambre,saduance - 

ront dans le iardin deux cabinetsde hui& pieds de largeurfur dix de profondeur. Le 


iardin aura trente fix pieds de profondeur fur toute la largeur, auquel on defcendra 


- par quatre marches. 
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SECOND ESTAGE DE LA 
TROISIESME DISTRIBV'TION DE LA 
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GATA E SECOND eftageconfifte en vnechambre au deflus de Pefcurie, ayant 
Asay delargeur dixneuf pieds fur toute la profondeur de vingt pieds, vne gar- 
ME derobc dencuf pieds de large, fur quinze pieds & demy de profod; a caufe 
BA? d'vn paflage de quatre pieds, qui eft derriere; vn efcalier de neuf pieds de 
larges & vne chäbre de dix feptpieds. A coftć de laquelle eft vne garderobe de mefme 
largeur , furneufpieds de profondeur; & vne chambre de feize pieds. toufiours fur 
ladite largeur de dix fept. Au bout de laquelle chambre fe rencontre l'efcalier, puis le 
corps de logis principal,lequel confifte en deux chambres, chacune garnie de fon ca- 
binet, & vne garderobe au milieu. La premiere joignantl'efcalier,aura dix huit pieds 
& demy de largeur , fur dix fept & demy de profondeur; la garderobe aura quinze 
_ pieds de largeur, fur dix fept pieds & demy de profondeur; & derriere lefdites cham- 
bres & garderobe, fera vn pallage de quatre pieds pour leur det engagement: l'autre . 
-| chambre quieftla principalle , aura vingt deux piedsen quarré; Sza l'angle dechacu- 
ne deschambres sauancera dans le iardin vn cabinet de huict pieds de largeur , fur dix 
de profondeur. | 
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ES KL ENER EM DIE 


ELEVATION DE LA FACE 


QVI REGARDE LA RVE DV CORPS DE LOGIS 
DE DEVANT DE LA NEVFIESME PLAGE, gb 


SELON LA TROSIESME MANIERE. 


DRAA E corps de logis de deuant, excepté l'efcalier, a mefme rez de chauffee 

Ye que celuy dela cour,& aura de hauteur, depuis aire, quinze pieds, & auec 
S Led A | cfpaiffeur du plancher, quinze pieds neufpouces. L'aire delefcalier aura 
QA vn pied au deflus duditrez de chauffee , auquel on montera par deux mar- 
ches dans la cour : reftera quatorze pieds neuf pouces,oú l'on montera par vingt huict 
marches de fix pouces quatre lignes chacune. | 
Le fecond eftage aura douze pieds, & compris l’efpaifleur des foliues & plancher, 
douze pieds neuf pouces,auguel on montera par vingt huict marches de cinq pouces 
& demy chacune. | 

Letrofiefme eftage qui confifte en chambres en galetas aura dix piedsneuf pouces, 
compris l'efpaiffeur des foliues & plancher, auquel on montera par marches de pareil- 
le hauteur que les precedentes, à fcauoir,de cinq pouces & demy; & partant y en aura 
vingt quatre. - x4 
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LOGIS PRINCIPAL QVI EST-SVYR LE DERRIÈRE, 
ET REGARDE LA COVR DE LA NEVFIESME PLACE, i 


SELON LA-FROISIESME DISTRIBVTION. 


h AIRE du corps de logis de derriere ,enfemble delachambre ioi- 
gnant efcalier,eft efleuć de deux pieds au deflusdu rez dechauffee de 
la cour ;lefquelson mótera par quatre marcheseftans en ladite cour. 
k Le premier eftage depuis Paire dela falle, aura treize pieds fous 
q IE ) foliues,& auecl'efpaiffeur des foliues & plancher, treize pieds neuf 
T pouces; auquel on montera par vingt-fept marcbes de fix pouces 
vne lignechacune. _ 
Le deuxiefme eftage,aura douze pieds neuf pouces, compris Pefpaifleur desfoliues 
& du plancher ‚auquel on montera par vingt-fept marches , lefquelles auront cing 
pouces huict lignes chacune. = 
Le troifiefme eftage, aura onze pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur des foliues 
& plancher ;auquel on montera par marches de pareille hauteur, que celles du fecond 


dix pieds fous foliues d'exaucement, fi Pon veut: ! 

Il faut auffi remarquer, qu'encore qu'il femble que noustenionsles premiers eftages 
des corps de logis de deuant plus efleués qu'il neferoit befoin; neantmoins cela ne fe 
fait fansraifon : Car ceft pour égaler les aires des deux corps de logis , afin que l'on 
puiffealler de plain pied des vns aux autres, & qu'on ne foit point contraint de monter 
pour defcendre. 4 e 


cftage,de cing pouces huiét lignes, & partanty en aura vingt cinq. 
Au deffus du troifiefmeeltage,fera vn grenier ou chambre en galetas, de neuf à 


BEEN eB ASTER, 


Z Sa nn 


nnii 


(ale 


Lys da 


ZZA 
ce de la Cut 


Za face 


an 


er MANTER DEA 


EE 


QVATRIESME DISTRIBVTION 
DE LA NEVFIESME PLACE, DE MESMELAR. 


GEVR DE CINQVANTE SEPT PIEDS, SVR SIX- 


YINGT DE PROFONDEVYR. l 


4. E TTE quatriefme diftribution du mefme efpace de cinquante fept pieds 
lay ch largeur, fur fix-vingt de profondeur, confilte pareillement en deux 
Oj corps de logis; Pyn fur le deuant , lautre fur le derriere, le premierayant 
XSA vingt-deux pieds de profondeur fur toute la largeur, laquelle fe diftribue 
en vne efcurie à double rang,de ving-deux pieds &demy; vn paflage pour le carofle, 
de neuf pieds,vne cuifine de mer sk pieds & demy : acoftć de laquelle eft vngar- 
demanger, de quatorze pieds de largeur, fur dix-fept de profondeur: &en fuitte de la 
profondeur dudit gardemanger, eft l'efcalier de dix-buićt pieds de profondeur,fur 
mefme largeur de quatorze picds.-Cet efcalier a quatre noyaux garnis de baluftres, & 
aura enuiron trois pieds de vuide dansle milieu, pour luy donner plus de clairté. La 
cour aura trente fix piedsdeprofondeur, für quarante-vn & demy delargeur, & d'i- 
celle on montera par quatre marches au paflier de l'efcalier. 

Le corps de logis de derriere qui eft le principal, aura mefme profondeur de vingt- 
deux pieds,fur mefme largeur de cinquante-fept pieds,& confifteen vne falle,de trente 
fix pieds de large, & en vne chabrede dix-neuf pieds & demy,fur dix fept & demy de 
profondeur, à caufe d'vn paflage de quatre pieds,qui cft entre ladite chambre & [ef 
calier : & dansvnangledu paflage fera le priué. Aux deux angles du iardin ,loignant 
la falle & lachambre ‚saduanceront deux cabinets de dix pieds de largeur, & y aura 
defcenteà voltre chois,dela falle ou dela chambre, au iardin, de quatre marches. 
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| 66 "AM A NEDREŻZDE 
| 


SECOND ESTAGE DE LA 
| QVATRIESME DISTRIBVTION DE LA 


E sECOND eftage confifte en deux chambres, au milieu defquelles eft 

vnegarderobe: la premiere fur l'efcurie aura de largeur vingt deux pieds 

Sen X demy, fur vingt deux de profondeur ; la garderobe douze pieds & de- 

Je my, fur dix (ept & demy de profondeur, à caufe d'vn paflage de quatre 
pieds; derriereicelle, vne autre chambre de vingt pieds de largeur fur la mefme pro- 
fondeur de dix fept pieds & demy; & au deflus du gardemanger fera vn veftibule , de 
lalargeur &profondeur dudit gardemanger. 

Le corps de logis de derriere confifte en deux chambres & vne garderobe ; la pre- 
miere chambre proche de Fefralier ayant mefme largeur & profondeur que celle de 
Peftage de deflous; la feconde joignant la premiere au deffus de la falle, ayantvingt 
deux piedsen quarré, & la garderobe quatorze pieds & demy de largeur,fur la mefme 
profondeur de vingt deux pieds; & aux deux angles de la chambre, & dela gardero- 
be ,ferontcontinuez les deux cabinets en faillie fur le iardin , comme ceux du premier 

. eftage. : 
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ELEWSA-FEON-D-E-EPX FACE 


QVEREGAR DE LARVEDVCORFPSDE-EO9GIS 
DE DEVANT DE LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE 


SELON LA QYATRIESME MANIERE. 


y E corps delogis de deuant,amefmetez de chauflee que celuy de 
(eee lacour, & aura de hauteur depuis l'aire quinze pieds &demy , & auec 
es) l'efpaiffeur des foliues & plancher , feize pieds trois pouces; auquel on 
)T montera par trente vne marches,à {cauoir quatre enlacour,quimonte- 
ap ront deux pieds; & vingt fept en l'efcalier,qui auront fix pouces quatre 
lignes chacune. | 
Le fecond eltageaura douze pieds fousfoliues, & douze pieds neuf pouces, com- 
pris l'efpaiffeur des foliues & plancher; auquel on montera par vingt fept marches de 
cinq pouces huiét lignes chacune. | | 
Le troifiefmeeftageauradix pieds & demy fous foliues,& onze pieds troispouces, 
compris 'efpaifleur des foliues& plancher; auquel on montera par virigt quatre mar- 
ches de pareille hauteur que celles dufecond eftage, quifontcinq pouces huic li- 
nes. ER 
Et au deffus feferont des chambres en galetas,de neuf piedsfous foliues dehauteur, 
ou bien des greniers , fi [on veut. 
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ELEVATION DV CORPS DE 
LOGIS PRINCIPAL QVI EST SVR LE DERRIERE, EN | 
LA FACE QVI REGARDE LA COVR DE LA NEVFIESME : | 


PLACE, SELON LA QVATRIESME DISTRIBVTION. 


3644 "AIRE du corps de logis principal ,enfemble le paflier de Pefcalier, fera 

ŻĘ efleué de deux pieds au deflus du rez de chauflee de la cour; lefquels on 
ST 5 ) montera par les quum marches , que nousauons dit eftre en la cour. 
LEA Le premier eltageaura treize pieds& demy depuisl'airefous foliues, 
& quatorze pieds trois pouces, comprislefpaiffeur des foliues & plancher, auquel on 
montera par vingt-fept marches de fix pouces quatre lignes chacune. 

Le fecond eftage aura douzepiedsfousfoliues, & douze pieds neuf pouces, com- 
prisl'efpaiffeur des foliues & plancher auquel on montera par vingt-fept marches, 
de cinq pouces huiét lignes chacune. — — 

^ Letroifiefme eftage aura dix pieds & demy fous foliues , & onze pieds trois pou- 
ces, compris l'efpaiffeur des foliues & plancher , auquel on montera par vingt-quatre 
marches de pareille hauteur de cinq pouces huic lignes. 

Er au deflus fe feront greniers ou chambres en galetas, de neuf pieds fous fo - 
liues de hauteur. ile 
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\ DELTA NEVFLESME PLACE, DELA MESME LAR 


GEVR DE CINQVANTE SEPT PIEDS, SVR SIX- 


YINGTS DE PROFONDEYR 


r Erre cinquiefme diftribution de la neufiefme place de cinquante fept 


NY 


EH pieds en largeur, fur fix-vingts de profondeur,confifte pareillement en 
ES 7 deux corps de logis; le premier furle deuant,ayant de profondeur vingt 
NSZ ŚR pieds fur toute la largeur, laquelle fe diftribuc en vneefcurie de treize 
à S pieds de largeur, en Pangle de laquelle eft prattiquć vn hangard pour 
E mettre vn carofle, derriere lequel eftlaplace d’vnlidt. A coftć de l'efcu- 
rie eft laporte cochere de neuf pieds de largeur, & vne cuifine de vingt-trois pieds: a 
P' vn desangles de laquelle moitié dedans,moitiéhors ceuure, eft l'fcaler en forme de 
vis,ayant dix pies: en quarre;& à Fun desanglesduditefcalier fera le priué. La courau- 
ra trenteneuf pieds de profondeur fur toute lalargeur, & de la cour on montera par 
fix marches fur vne terraffe , qui fera feparec en deux par lefcalier fitué au milieu , le- 
quel aura feize piedsen quarre, & au milieu d'iceluy eft le paffage pour entrer en la fal- 
le: chacune partie de la terraffe aura dix nuż? pieds de largeur, fur dix fept de profon- 
deur. l 
_ Lecorps delogisdederriere ioignant ladite terrafle aura vingt deux pieds de profon- 
deur, & confifteen vnefalle & vnechambre. La falle aura trente fix pieds de largeur, 
& la chambre vingt , & dans le iardin , aux deux angles,tant de la falle que de la cham- 
bre, saduancerót deux cabinets de douze pieds de profondeur fur neuf de largeur. Le 


iardin aura le refte dela profondeur furtoute la largeur. 
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SECOND ESTAGE DE LA 


CINQVIESME DISTRIBVTION DE LA, 
NEVFIESME PLACE. : 


Y E SECOND eftageducorpsdelogisde deuant confifte en deux cham- 
ae bres, garderobe & cabinet:la premiere furla cuifine ayant mefme lar- 
$) geur de vingt- trois pieds, fur quinze & demy de profondeur, àcaufe | 
(6 delefcalier & paflage. La feconde chambre aura vingt-deux pieds de 
largeur, fur vingt de profondeur. Lagarderobe aura dix pieds & demy 
de largeur, & le cabinet dix pieds en quarré. 

Le corps de logisde derriere confifteen deux chambres, & vne garderobe au mi- 
lieu : la premiere eftant fur la falle aura vingt-deux piedsen quarré, la garderobe trei- 
zc pieds & demy de largeur, fur dix-fept pieds & demy de profondeur, à caufe d'vn 
paflage de quatre pieds,qui eftau deuant.L'autre chambre aura vingt pieds de largeur, 
fur toute la profondeur; chacune chambreaura fon cabinet faillancfurle iardin,com- 
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ELEVATION DE LA FACE 


QVIREGARDELA RVE, DV CORPS DE LOGIS 
DE DEVANT DE LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE 


SELON LA CINQVIESME MANIER E. 


E corps delogis de deuant, amefime rez de chauflee que celuy de la 
cour, & aura de hauteur depuis Taire fous fóliues,douze pieds, & dou- 
SJ ze piedsneuf pouces,compris Fefpaiflcur des foliues & plancher,auquel 
5:5 on montera parvingt-cing marches, de fix pouces vne ligne chacune, 
=. lefquelles occuperont vne reuolutionentiere, & le quart d'vne au.re. 
Le fecond eftage, aura onze pieds foubs foliues , & onze pieds neuf 
pouces, compris [efpaiffeur des foliues & plancher, auquel on montera par viñgt- 
cing marches,de cinq pouces huiét lignes chacune. | 
Le troifiefme eftage aura pareille Kaka , & pareille diftribution de marches. 
Audeflusfe feront greniers, ou chambres en galletas, à la maniere fufdite. 
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ELEVATION DELA FACE 


QVI REGARDE LA COVR DV CORPS DE LOGIS 
DE DERRIERE, DE LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE 


SELON LA NEV FIESME MANIER E. 


A TERRASSE feraefleuéeau deflus du rez de chauflee delacour, de 
« trois pieds, à laquelle on montera de ladite cour par fix marches de fix 
Es) pouces chacune. 
SITE  L'aire du corps de logisaura mefme niueau que la terrafle, Saura de 
se) hauteur quatorze pieds fous foliues, &auec l'efpaiffeur des foliucs & 
plancher,quatorze pieds neuf pouces: aufquels on montera par vingt 
huiét marches de fix pouces quatre ligneschacune. 

Le fecond aura de hauteur treize pieds fous foliues, & treize piedsneufpouces, 
comprisl'efpaifleur des foliues & plancher; auquelon montera par pareille quantité 
de vingt huict marches , qui partant auront cing pouces onze lignes de hauteur cha- 
cune. 3 

Le troifiefme eftage aura de hauteur dix pieds fous foliues,& dix piedsneuf pouces, 
comptislefpaiffeur des foliues & plancher, auquel on montera par vingt quatre mar-, 
ches decinq pouces cing lignes de hauteur chacune. | | 

Au deflus fe feront greniers ou chambresen galetas. 
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DISTRIBVTION DE LA | 


DEVXIESME PLACE, AYANT SOIXANTE ET DOVZE 


PIEDS DE LARGEVR, SYR SOIXANTE ET 


QYATORZE DE PROFONDEVR. 


fia A PROFONDEVR de cefte place fc diftribueen vne cour fur le deuant, | 

e a + 3 D ! 
qu? 8 vn cotpsdelogis, &iardin furle derriere. Aux deux coftés delacour, & 
Dé ducorpsde logis feront conftruicts vnecícurie, auec vn hangard pour 


d 
Mem 7X. = 
ZE 


& mettre vncarolle, & à l'autre cofté vne cuifine , & vn gardemanger: cha~ 
cun aura quinze pieds delargeur,la profondeur de l'efcurie & de la cuifine ferót de dix 
neuf pieds ‚le hangard & le gardemager de huiét pieds. La couraura tréte neuf pieds de | 
largeur,fur vingt fept de profondeur, de laquelle cour on motera par RE marches 
au corps delogis, quiaura vingt deux pieds de profondeur,furtoute la largeur de foi- 
xante & douze,& confiftera en vne falle,& vne chábre, entrelefquelles fera aflis Pefca- 
lier. La falle aura de largeur trente fix pieds, l'efcalier dix, & la chambre vingt-trois, & 
au bout,tant de la falle que de la chambre, feront continuées dedans le iardin deux pe- 
tites galleries ayant chacune dix pieds delargeur , fur toutela profondeur du iardin, 
de vingt-vn pieds. Lequel iardin en aura quarante neuf de largeur, & defcendra on cn 
iceluy par le paflage de Pefcalier de deux marches, & de deux autres dans leiardin, qui 
font les quatre marches, dont on eftmonte de la cour au corps delogis. Ce qui fe fait 
pour pouuoir donner à la porte vn exaucement conucnable. Le priuć fe prattiquera 


dans lel paiffeur du murdu refan del’efcalier. | 
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SECOND ESTAGE DE LA 


DILSTIRIPVJIION- DE EA- DTX- 
IESME PLACE. 


a E sE COND eftage contient vne chambre fur Pefcurie,& vne für la cui- | 
Ey) fine,ayant chacune quinze pieds de largeur, fur vingt-fept de profon- 
y deur. Er quant au principal corps de logis , il confifte en deux cham - 
A bres & vnegarderobe :la premiere fur la falle, aura vingt-quatre pieds 
Sha dc largeur, Tur toute la profondeur de vingt-deux pieds; la garderobe 
/ joignant ladite chabre , aura douze pieds de largeur, fur dix-(ept pieds 

& demy de profondeur, à caufe d’vn paffage de quatre pieds qui eftau deuant. A co- 
{té de cefre garderobe fera l'efcalier ,& joignant iceluy, la chambre ayant mefme lar- 
geur & profondeur quela premiere,& aux deux bouts des deux chambres feront deux 
cabinets, ayans mefme largeur & profondeur que les galleries de l'eftage d'embas: on 
pourra en ces cabinets faire des cheminces fi l'on veur, 
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ELEVATION DV CORPSDE 


LOGIS DELA DIXIESME PLACE, TANT 
EN CE Q Y REGARDE LAXc0vE,QYE Z 
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= cour,& celuy du corps de logis fera efleué de deux pieds au deflus du rez 
dechauffee de ladite cour, auquel on montera par quatre marches afli- 
JĄ5 fesen ladite cour. 
A zań: Er e > 
à Le premier eftage aura treize piedsfous foliues , & compris l'efpaif- 
| feur des foliues & plancher, treize pieds neuf pouces, auquel on mon- 
tera par trente matches de cing pouces & demy de hauteur chacune. 


Le fecond eltage aura douze pieds neuf pouces, compris l'cfpaiffeur des foliues & | 


plancher , auquel on montera par vingt-huiét marches de pareille hauteur de cinq 
pouces & demy. 

Le troifiefine eftage aura onze pieds neuf pouces, compris Pefpaifleur des foliues & 
plancher, auquel on montera par vingt-fix marches de pareille hauteur de cinq pou- 


e à 
ces & demy chacune,au deffus on pourra faire desgreniers. 
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yv Arn E tantde Pefcuric que dela cuifine, fera de mefme niueau que la. 
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DBISTRIBYTIONDE LA 


ONZIESME PLACE.DE SOIXANTE-DOVZE PIEDS 


DE LARGEVR, SVR CENT DOVZE DE PROFON- 
| | 


DEVR, SANS LE IARDIN. | 


IP 
AW augmentant les parties tant en largeur qu'en profondeur felon qu'il fe 
trouuera plus à propos: & d'abondant felon la manierequi enfuic. 


p UR Elle aura deux corps de logis, l'vn {urle deuant, l'autre fur le derriere, 
auec yne gallerie qui les joindra ben à l’autre, & la cour au milieu. 
| 


kez ETTE place fe peut diftribuer felon les cina manieres de la neufiefme , en | 
D P pene q 
| 


Le corps de logis de deuant aura vingt pieds de profondeur, & fa largeur fe diftri- 
bura en vne efcurie de dix-huiét pieds, vn efcalier deneuf , vn hangart de onze pieds, 
vne porte cochere de neuf, vn autre hangart de huict pieds, & vne autre efcurie de 
onze pieds & demy. 

En fuite dela premiere efcuric, fur la main gauche y aura vn autre corps de logis 
qui joindra celuy de deuant à celuy de derriere, fur la mefme largeur delefcurie de 
dix-huict pieds, lequel fe diftribuera en deux chambres , dont chacune joindra fon 
corps de logis, & aura celle qui fera joignant l'efcurie dix-huiét pieds en quarré, & | | | 
celle quijoindrale corps de logis de derriere,aura vingt-quatre pieds de profodeur, fur | 
la largeur de dix-huiét. Les deux garderobes feront entre les chambres , deonze pieds | | 
de profondeur chacune. La cour auracinquante-deux pieds de largeur, fur quarante 
hui& de profondeur. | | 

En fuitte de la cour, & au deuant du principal corps de logis, fera vne terraffe de 
quinze pieds de profondeur., furtoute la largeur dela cour; & en fuitte de laterrafle 
{era le principal corps de logis de vingt-deux pieds de profondeur fur toute la largeur 
de foixante-douze: lequelfe diftribue en vne falle fur la main gauche, vnefcalier & 
vne chambre. La falle aura trente-hui& pieds & demy de largeur, l'efcalier douze, & la 
chambre dix-huict pieds & demy,& au deffous du principal corps de logis feront les 
S dont la hauteur fera moitié au deffous du rez de chauffee de la cour , & moitié 
au deffus. 
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SECOND EST AGE DEE 


EFONZIESME PLACE, SECON- TLA 
| DISTRIBVTION PRECEDENTE. | | 
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E sECOND eftage du corpsde logisde deuant confifteen vne chambre | 
fur la premiere efcuric, vn efcalier & deux autres chambres: la premiere 


E 2 
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em 


i 3323 aura dix-huiét pieds de largeur, la feconde & troifiefme, vingt pieds en 
LESA quarré. En fuitte de la premiere chambre eft vne gallerie, ayant foixante 
quatre pieds de profondeut, fur dix-huidt de largeur. 
Le fecond eltage du principal corps de logis confifte en vn cabinet, & vne cham- 
brefur lafalle, vn efcalier & vne autre chambre. Le cabinet aura feize pieds & demy 
delargeur, fur toute la profondeur de vingt-deux pieds ; la chambre aura vingt-deux 


pieds cn quarré, & l'autre chambre dix-huiét pieds & demy de large. | 
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ELEVATION DV CORPS DE 


LOGES- DE DEVANT; DE L'ONZIESME 
PLACE,EN LA FACE QVI REGARDE 


SYEELA RYE, 
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* A 1R E du corps de logis de deuant,& dela premiere chambre & gar- 
derobe de celuy de main gauche, feront de mefine niueau quela cour: 
VOS AGE) & aura de hauteurdix-huict pieds & demy fous folines , laquelle hau- 
| IT teur fera feparee par vne entre-foleen tous lcs appartemens qui feront 
Se furla main gauche dela porte. La hauteur depuis l'aire fous foliues de 
l'entre-fole aura dix pieds, & compris Pefpaifleur des folines & plan- 
cher, dix piedsneuf pouces, auquel on montera par vingt-vne marches de fix pouces 
deux ligneschacune, & depuis l'aire de Pentre-fole iufques fous foliues du premier 
eftage,ily aurafept pieds neuf pouces; & comprenant l'efpaiffeur des foliues & plan- 
cher huict pieds & demy; auquel on montera par dix-fept marches de fix pouces de 
hauteur chacune. | e 
Le fecond eftage aura douze piedsfous foliues, & compris l'efpaiffeur des foliues 
& plancher douze pieds neuf pouces, auquel on montera par vingt-quatre marches, 
qui auront de hauteur fix pouces quatre lignes & demy chacune. 
Au deflus feront greniers ou chambresen galetas ‚de neuf à dix pieds fous fo - 


lives. | 
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| ELEVATION DV PRINCIPAL 


CORPS-DE-LOGIS-DELONZIESME-SPLAXCE, 
EN LA FACE QVI REGARDE LA COVR. 


ZX SE) A TERRASSE feraefleuće au deffus du rez de chauffee de la cour de 
deux pieds, comme auflı la chambre & garderobe contigués; aufquels 


fs de ce 


rez dechauflee dela cour. | e 
Lepremiereftage aura dehauteurdepuisl’aire fous folines quatorze pieds, & com- 
prisl'efpaiffeur des f oliues & plancher quatorze pieds neuf pouces, auquelon monte- EA 
ra par vingt-hui&t marches de fix pouces quatre ligneschacune. | 
Le fecondeftageaura treize pieds neuf pouces, compris Pefpaifleur des foliues & | 
plancher, auquel on montera par mefme quantité de vingt-huiét marches de cinq | | 
pouces onzelignes de hauteur chacune. 
Le troifiefme eftage aura onze pieds fous foliues. | 
'Audeffusfe pourra prattiquer des greniers. | 
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M AN: LER EY DE 


DOVZIESME PLACE, RE EST VN PAVILLON DO V- 


BLE, AYANT DE LARGEVR SOIXANTE ET DIXPIEDS 


SVRTRENTE-SIX DE PROFONDEVR. 


Sé E PAVILLON confifte en vne chambre furla main gauche, efcalier, falle, 
a) ayant veué de trois coftćs, veftibule derriere l'efcalier, & garderobe i ioi- 
é oñantla chambre , laquelle chambre aura vingt- „deux pieds cn quarrć; 

BAS Velcalier aura uec ow vingt-deux pieds, fur dix-neuf de profondeur, au 
milieu ra eft le paflage de fix pieds ; la falle aura vingt-deuxpieds de largeur, fur 
toute la profondeur detrente fix; le veftibule aura mefinelargeur que Pefcalier, fur 
dix-huictpiedsde profondeurs&ela g garderobe treize pieds & demr de profondeur, 
| furtoute la largeur de la chambre. 

Le fecond &troifiefme eftage feront femblablesau premier , excepté que au deflus 

de la falle fe prattiqueront des garderobes de mefme profondeur que celle d embas, & 
au deflus du veftibule fe feront des chambres. 


PovrLESh auteurs, l'aire du corps de logis fera efleué de trois piedsau deffus du 
rez de chauffee de dehors, auquelon montera par fix marches, tant par deuant que par 
. derriere: & aura depuis l'aire fousfoliues quatorze pieds, & comprisles foliues du pla- 

cher, quatorze pieds neuf pouces,auquelon motera par trente marches de cing pouces 
onze lignes chacune. 
Le fecond eftageaura treize pieds neuf pouces, compris l'efpaiffeur des foliues & 


plancher,auquel on monterapar pareille quantité de trente marches, de cinq pouces ` 


se demy chacune. ` 
Lc troifiefmecftage aura douze piedsfous foliues, 
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DISTRIBVTION DE LA 


TREZIESME PLACE DE CENT-VN PIEDS DE LAR- 


GEVR SVR QVARANTE CINQ_DE PROFONDEVR, QVI EST 


VNCORPS DE LOGIS ENTRE DEYX PAVILLONS. 


E coRPs.confifte en deux pauillonsaux deux coftés,& vne falleau mi- 
lieu.Chafque pauilloneft diviféen vne chábre fur le derriere,garderobe 
& cícalier fur le deuant : la garderobe aura treize pieds de largeur, fur 
vingtde profodeur; l'efcalier dix pieds de largeur fur ladite profondeur 
à de vingt pieds; la chábre aura vingt-quatre piedsen quarrésla falle aura 
| quarantc-huict pieds de largeur, fur vingt-quatre de profondeur; & au 
deuant de la falle fera vne terraffe de quatorze pieds de profondeur, fur toutelalar- 
gcur de la falle, qui eft quarante-huiét pieds. Au deffoustant des pauillons que dela 
falle ferontles offices: E 

Le fecond eftage ne differeen rien du premier, finon qu'au deflus de la falle vous 


; o é 
pouucz faire deux chambres & vne garderobe, ainfi que trouuerez plus à propos. 


PovRLEs hauteurs, laire des offices fera de niucauauec le dehors,aufquels on en- 
trera de plain pied fous la terraffe, & auront de hauteur fous foliues neuf pieds, & par- ' 
tant l'aire du corps de logis fera efleućcau deffus du rez de chauffee de neuf pieds neuf 
pouces, à laquelle on montera de dehors par l'efcalier rond, qu eftau deuant de la ter- 
rafle,& auradechacun cofté dix-fept marches de fix pouces deux lignes chacune pour 
v enir à l'aire de laterrafle, de laquelleon montera encore de deux marches de pareille 
hauteur,tant pour entrer en la falle qu'aux deux efcaliers,& cesdix-neuf marches ferót 
iuftement les neuf pieds neuf pouces: Et des offices ‚on montera à couuertaux deux 
efcaliers des pauillons, par dix-fept marches de fix pouces onze lignes de hauteur cha- 
cune. | 

Le premiereftage aura de hauteur quatorze piedsneuf pouces, compris l'efpaiffeur 
desfoliues & plancher,auquel on montera par les deux rampans pártrente-trois mar- 
ches de cinq pouces quatre lignes chacune. Au deflusde la falle feront chambres qui 
auront de dix à onze piedsd'exaucement. 

Le deuxicfme eftage des pauillons aura treize pieds neuf pouces , compris l'efpaif- 
feur desfoliues & plancher ; auquel on montera par la mefme quantité de trente-trois 
marches de cinq pouces de hauteur chacune. t 

Audeffus feront greniers ou chambtesen galetas, E 
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100 MANTE RED 


DES BASTIMENS DE 


CHARPENTERI E. 


iS 


ES Y ANT iufquesicy traitté amplement des baftimens de maçonnerie, il 
S S nous a femblea propos de traitter aufli dela charpenterie,qui pourra fer- 
AA uir pourleslicux ou Pon en baftit ordinairement,& pour lesautres encor, 
: PN aufquels on y eft contrainét,a caufe du peu de place que l'on a.La charpen- 
terie donc de l'édifice fe pofera fur maçonnerie de deux pieds ou deux pieds & demy 
de haureur,audeflus du rez de chauflee,pourempefcher la pourriture des premieres fa- 
blieres, lefquelles safleoiront furlamagonnerie auec vn pouce ou pouce & demy de 
retraitte auec cefte obferuation , pour le regard de la magonnerie, de garnir de pierre 
detaille,ou greflerie,ou autre, les endroits des battemens des portes. Les maiftres po~- 
'fteaux qui font feparation des baftimens s’affembleront fur lesextretnitez des fablie- 
resauec demy pouce de retraitte , & eft bon que ces maiftres pofteaux ayent en grof- 
feur & largeur le double des autres. Dedans ces maiftres pofteaux s'aflembleront la 
feconde, troifiefme & quatriefme fablieres, dont les fecondes & troifiefme font po- 
feesà l'endroit des planchers, & dans cesfablieres s'affembleront à tenons & mortai- 
fesles pofteaux tant d'huifferie que decroifee ‚que guettes & pofteaux de remplage 
par le milicu,enfemble les croix fainét André: & dedans les pofteaux de croifee sal- 
femblerót Pappuy au deflous,& le linteau au deflus;& au deflous defdites croifees dat. 
fembleront à tenons & mortaifes, à la fabliere & appuy de la croifee , les petits po- 
fteaux & petites guettes;& au deflus defditescroifces saffemblent à tenons & mortai- 
fes, à la fabliere & linteau de la croifee, trois petits poftelets ou entretoifes. Or les 
efpaces qui font entrelescroifees fe peuuent remplir en trois manieres, fçauoir auec 
fimples guettes & pofteau au mitan, où bien auec croix fain& André & pofteaux à 
cofté,les troifiefmes auec guettes &euettrós & pofteaux à cofté:& au deffus des huifle- 
ries saflembleront trois petits pofteaux au dedans des linteaux , & au deffus del'enta- 
blement fe formera le pignon de charpenterie pour couuerture de thuille ou ardoife, 
felon la maniere deduitte cy-apres, lequel pignon fera fait par le moyen de deux forces 
& cheurós au deffus, lefquelles forces feront affembleespar bas dansla fabliere de l'en- 
tablement & par haut dans vn poingon; & dedans lefdites forces s'affemblera vn 
entraićt fur le milieu du poinçon. Dedanslequel entraict,& dans la fabliere dedeffous 
ferontaffemblez les pofteaux des croifees,& lesefpaces remplisainfi qu'il aeftć dit, & 
au deffusdudit entraict saffembleront deux contrefiches auccles pofteaux de rempla- 
ge, &audeuant du pignon & pan de bois fe feravne ferme ronde ch faillic de deux 
-pieds ou deux pieds & demy, portee par bas fur vn blochet & trois racinales,auec trois 
:confolespardeffous. > | | 
Et au casqu'on vouluf fairel'efgout du cofté du pan de bois, on le pourra faire, 
mais au lieu du remplage qui eftentre les croifees ily faudra appliquer despofteaux 
de membrure, par le moyen defquels on changera les poutres de fituation les faifant 
porter fur lefditspofteaux,ayansconfolesau droit des portees defdites poutres parle 
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quand on prattique des chambres en galetas. 


P? Y ANT iufques icy traittć de l'ordre, mefure & conftruction des logis 
| tant de maçonnerie que de charpenterie , depuis les fondations iufques 
à [entablement:il nous refte à parler des couuertures, & des com les 
ui les doiuent fouftenir. Orces couuertures feront ou de thuille ou 
@ dardoife,qui fontles matieres les plus communes & vfitees. La thuille 
pour cftre commodement fouftenuć n'a pas befoin que le triangle de 
fon comble ait parcilexancement que celuy de Pardoife, mais il fufht que lors que 
| fa bale, ceftà dire la largeur de tout l'edifice,contiendra hui& parties, les deus caltez 
quisaflemblent au faifte en ayentchacun fept.Les combles qui font faits A= ardoife 
doiuentauoir plus d'exaucement , tant à caufe du vent qui enleueroit ladite ardoife, 
que pour le retourde l'eau qui la pourrit. Quelques vns fe contentent du triangle 
equilateral pour laforme du comble àatdoife , les autresayansle bois acommande- 
ment Pexaucent encores plusk à fcauoir en telle forte que quand la bafe qui eft touf- 
joursla largeur du maflif de l'édifice contienthuiét parties, les deux coftez qui saflem- 
blentau faifte en contiennentchacun neuf. Or foit que vous faciez voftre couuertu- 
re de thuille ou dardoife , vousvous feruirez indifferemment des manieres fuiuantes 
n'y ayant de difference entre Dune & l'autre, que celle qu'apporte la conftruction des 
triangles de leurs combles, & telles couuerturestant de thuille que d'ardoife , fe font 
ouauec exaucement de l'entablementau deffus du dernier plancher, ou fansexauce- 
ment : ficeft auecexaucement tel ouurage fe fait encor en deux manicres,a fcauoir en- 
tre deux pignons, ou auec croupe, & chacune fe diuerfifie encor en deux fortes, la 
premiere auec iambes de force „lafeconde auec plate-forme. Selon la premiere ma- 
niere les iambes de force fe pofent furles portees des poutres, qui font les extremitez 
d'icelles,qui portent fur les corps des murs, & fuflit qu'il y ait de quatre à cinq pouces, 
depuis Pextremité de la poutretufques au dehors du mur, & saffemblent lefditesiam- 
bes de force dedans lespoutresauectenons & mortaifes : & cft à remarquer qu'il faut 
tenir lefditesiambes de force lesplus droites que faire ce peut, afin de ne pointincom- 
moderle dedans de la place, ayant auffi efgard de ne les pas tenir fi droites qu'elles 
puiflentincommoderla couuerture. Cesiambes de force fouftiennent vn tirant au- 
quel elles font affemblees pareillement auec tenons & mortaifes , & liees par deflus 
auec gouffets affemblez aufli auec tenons & mortaifes , en forte que pour deux parties 
prifes dans le tirant,il en foit prifestrois en la iambe de force, & {ur ce tirat fe peut en- 

core faire vndernier plancher. Au deffus dece tirát &auxextremitez d'iceluy saffem- | 
blent encores deux forces à tenons & mortaifes,tant dans letirant que dedans le haut 
dvn peincan duqucle bas porte à plomb fur le milieu du tirant.Ce poingon fera gar- 
ny de boflages tant en haut qu'embas, & aux abouts descontrefiches & liens; ces for- 
ces font encore lices au tirantauec iambettes portans à plomb fur iceluy , & saflem- 
blenttant auec le tirant qu'auec laforce , auecques tenons & mortaifes; & dedans le 
poingon & les forces, font encores affemblees des contrefiches à tenons & mortaifes; & 
fe joignent les contrefiches aux forces inftement au droictides pannes, lefquelles pan- 

nes font fouftenues des taffeaux cheuillésauec cheuilles de bois; & ces raffeaux fonten* ` 


core fouftenus de chantignoles encaftrees d'vn pouce ou de trois quarts de pouce par 
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bas dedans le corps de la force,& venansamounir à rien par hautau deflous du tafleau. 
Etferont pofees deux autres pannes fur les teftes deídits tirans, & aux abouts defdites 
. forces, & furlefdites pannes tant d’enhaur que d'embas feront pofez les cheurons, qui 
saffemblerontles vns aux autres,auec tenons & mortaifes par haut & encaftrez dans 
larefte dudit faiftage d’vn pouce, & poferont par bas fur l'entablementà vn pouce ou ` 
pouce & demy de retraitte fur l'efpaitleur du mur à prendre du dehors fans la faillie: & 
feront lefdits cheurons percez, ou autrement brandis & cheuilles auec cheuilles de | 
| 
| 


Ee 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
boisa trauers des corps defdites pannes, & fur le bas defdits cheurons ferontappli- 
uez coyaux cloüezfurlefditscheurons, &dont le bas portera iufques aux bords de 
la faillie de l'entablement , afin de reietter leseauxarriere des murs. Tout ce que deffus 
eft pour la defcription & deuis des fermes. Refte à traitter des faiftages qui font de fer- 
me en ferme, pour la conftruétion defquelssaffemble le faifte dans le bout d'enhaut 
des poingons, par tenons & mortaifes, & vn fousfaifte au deflusenuiron le mitan def- 
dits poingons,pareillementaffembléaufdits poinçons des deux fermes par tenons & 
mortaifes , & dedans lefdits poinçons au deflous du fousfaifte saffembleront des liens 
coupez en deux à l'endroit dudit [ousfaifte , lefquels fe lieront tant auec lefdits poin- 
cons que faifte & fousfaifte à tenons & mortaifes, & feront tellement efpacez par 
| haut qu'ils diuifent le faifte en trois parties: & l'une de ces trois patties eftant derechef 
. S l En > 
E partie en deux, il en faudra doner trois femblables à Pelpace depuis le deffous du faifte 
| iufquesà Vabout du lien. Eten cas que les liens & fousfaifte vinfentà fe confondre en 
| 
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femble au poinçon, il faudra prendre la conionétion du lien & du poinçon plus bas 
ala difcretion de Pouurier, pourueu qu'on n'affoibliffe pointlecorps du poinçon.Et 
feront les faiftes liez les vns aux autres, parle moyen de longs joinéts à crochettes au 
droict des poinçons, & cheuillez aueccheuilles de bois; & les fousfaiftes, liens & poin- | 
cons feront affermis de deux amoifes qui embraffent les poinçons, fousfaiftes & liens 
à l'endroit desaflemblages. Ces amoifes feront cheuillees l'une auecl'autre, & au fous- 
failte par cheuilles de bois trauerfantes de parten part, & feront les cheurons cfpacez 
fur les faiftages & pannes de deux piedsen deux pieds, fi les cheurons font de bonne 
grofleur,ou de feize pouces,sils font foibles, car par ce moyen la latte quia commu- 
nement quatre pieds portera fur troischeurons de deux en deux pieds, & fur quatre de 
feize en {eize pouces. Voila donc ce qui le peut diretant des fermes que des faiftages 
des couuerturescommunes,felon la premiere maniere , mais le tout fe verra plus di- 
ftinctementau deffein qu'il ne fe peut cx primer par parole. E | 
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2 == A SECONDE maniere qui fe fait auec exaucement & platte-forme fecon- 
ES fruit ainfi. Sur les deux extremitez des murs font pofees deux fablieres, en 
d P > 


FE 


| 
| 
“AR forte qu'aucune partie d'icelles ne porte à faux: elles feront jointes les vnes aux 
autres par desentre-toifes fur toute leur logueur,efpaceesentr'elles de fix en fix pieds. 
Sur ces fablicres font trauez des blochets a mordans& queué d'aironde enfoncez dans 
icelles d'vn pouce ou d'vn pouce & demy , eri forte que le deflus defdits blochets vien- | 
ne de niueau : & au deffus des extremitez des blochets feront pofez les maiftres che- 
urds,& affemblez par tenos& mortaifes das lefdits blochets, & en haut das le corps d’vn | 
poingon:& fur les extremitez du blochet en dedás ferót porteesdes iabettes allemblees | | 
auec tenos&mortaifes,&àla hauteur que vous voudrez dóner l'eftage en galletas fera 
códuit vne ntraićt d'vn cheuron à l'autre;affemblé auec tenons & mortaifes,& licz par 
deffous aucc effeliers efpacezainfi que nous auons dit des gouflets,& par le deflusde ia- 
bettes, & au milieu de Pentraiét fera pofé le poingo, dota cite parlé cy deflus,auec tends 
& mortaifes & boulós de fer,par deffousl'entraict fi befoin eft , & enuiro la moitié du- . 
í dit poinçon fera affemblé vn autre petit entraiét de deux pieces à tenons & mortaifes, 
affemblez & fouftenus par efleliers comme les precedens. Ce que deflus eft la defcri- 
prion d'vne maiftrefle ferme.Or les fermes qui font entre deux maiftrefles fermes,sap- 
pellent fermes de remplage,& font efpaceesentr'elles de deux en deux pieds , de milicu 
en milicu,& font garnies de pareilles parties que les maiftrefles fermes , & femblable- 
ment aflıfeshorfmis le poingo,& queles entraiétsny les cheurons n'en font fi gros. Ce 
que deflus eft dit pour le regard des fermes tát maiftreffes que de réplage.Refte à parler 
des faiftages qui fe conftruifent en aflemblant des faiftes par haut dansles teftes des 
poinçons & deux liernesles vne baffes les autres hautes,trauces fur lesentraidts des fer- 
mes de remplage ,& aflemblees par les deux bouts dans les corps defdits poingons.Et | | 
dans le faifte eftant entre deux poinçons font affemblez par haut deux liens coupez 


en deux, lefquelspar bas saflemblent auec tenons & mortaifes, tant à la lierne qu'au 

corps defdits poinçons:& pour le regard des croupes il fe fera vne demye ferme dans 

le milieu,femblable aux precedétes maiftrefles fermes,horfmis qu'elle fera vn peu plus 

-roide , & de part & d'autre de laditedemye ferme sefpaceront autres demyes fermes 

. | de remplage ou empannonsde deux piedsen deux pieds, ou de feizeen feize pouces, 
| de milieu en milieu, dont les embranchemens saflembleront auec tenons & mor- 
| taifes, dans le corps des coyers, & dedans les empannons ou demye ferme: lequel or- 

dre fera aufli gardć du coftć du long pan depuis Pareftier, infques à la rencontre dela | | 
maiftrefle ferme. Et dedansle blochet qui eft en langle traué fur la platte-forme eft 
. affemblé l'areftier ‚dont le fommet fe va joindre à gueule dansl'arefte du poinçon 
| par haut, & eft cet areftieraffemble par bas auec vne iambette dans ledit blochet, & 
| dansle corps dudit areftier, enfemble dans des gouffets proches du poincon, saffem- 
bleront à tenons & mortaifes deux coyers lyn embas l'autre en haut, & ferontaflem- 
blez deux grands efleliers dans les coyers & areftier, en forte que les petits efeliers qui 

viendront à l'endroit sy puiffent aflembler dedans. Pareillemencauffi saflembleront | 
lesempannons tant dedans les blochets que dedans Pareftier,enfemble les iambettes,le 
toutauec tenons & mortaifes,efpacez commedit eft de deux en deux pieds,ou de feize 
en feize pouces. Voila ce que nousauons iugć debuoir eftre dit pour les lieux où y a 
exaucement de l'entablementau deffus du dernier plancher. Refte à parler de ceux 
ou il ny a pointd'cxaucement, quife pourront encor conftruire par la deuxiefme ma- 

njere que nous venons de deduire , & parlatroiliefme & quatriefme fuiuantes, 
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zea A TROISIEME maniere a beaucoup dereflemblance auecla premiere, exce- 
SES: pré qu'au lieu des iambes de forces & des forces appliquees au deffus d'icelles, 
PES iIn'ya que foices fimples, continuecs du bas en haut, & qui portent fur les 
poutres & fur le corps des murs par bas &dans le poinçon par haut. Lequel poinçon 
defcend iufques fur le milieu de la poutre, à laquelle il eftioinét auec tenons & mor- 
taifes, & au cas que la poutre ait grande portec on pourra encor lier le poinçon auec 
icelle,auec boulons de fer ouàcltrier,moyennant que les forces foient bien aflem- 
blees dans le corps dupoingonauecabouts. Mais fila poutre n'a pas grande portec on 
pourra faire Pentraidt d’vne piece, & couper le poinçon au dellas diceluy, quisaf- 
fembleraauecleditentraict auec tenons & mortaifes, & parce moyen le grenier fera 
deliure de Pincommodiré du poinçon. 


D. 


Ne E | 


BASTIR. 


BIEN 


a 
| 


R 


&— ag aN HS k 


La poutre. 
Le A 
LErba 
Les rambetes 
Les effeliers 
Les forces 
Les cheurms 


Les "PARES 


Los taffeaun_ 


Ler chantignoles x 
Les ener 
Lestadtages ` ` 
Les ponk- faber 
Les bins 

Les entrebsizes 
Les folines 

Laire de planche 


Y 
is Le muss " E 
z 


Les COYAUK 


oe Z M M a O NĄ 


= MANIERI DE 


A QVATRIESME maniere n'eft guere diflemblable à la deuxiefme, exce- 
pte que le poinçon defcend iufquesfur le milieu dela poutre, & que lenta- 
blement n'a point d'exaucement fur le dernier plancher: & outre ce quil ya 


AE 


des lierues trauees fur les extremitez des grands entraicts, le poingon fe ioinét auccla 
poutre auec tenons & morraifes. Et au cas que la poutre ait longue portee on la pourra 
fupporter aucc le poingon, auec boullons ou qe de fer: mais fi la poutre na 
grande portee ‚on feral'entraict d’vne piece, & AF 

fans qu'il foit befoin de le continuer plus bas, © 


as iceluy s'aflemblera le poinçon, 
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ur MANIERE DE: 


y Este encor deux autres manieres de petits combles, pour couurir les paflages, 

; elcaliers, galleries & autres accommodemens: dont le premier fe faitauec pe- 
” tites fermes & fermes fimples; les petites fermes font compofees de deux che- 
urons, vn poinçon & vn entraict, les deux cheuronsaffemblez par haut dans la tefte 
du poincona tenons & mortaifes, & portez par bas fur fablieres fi ce font pans de 
bois, ou fur plate-forme ficeftmaconnerie. L'entraict saffemble aux cheurons & 
au poinçon par tenons & mortaifes, lesfermes fim nt compofees de deux che~ 
urons couplez par haut auec tenon & mortaife, é traiét fait de deux pieces, 
affemblees dans les cheurons,& dansle corps d’vnefferfe qui va dvne ferme à l'autre, 
& porteront les cheurons par bas,furfäblieres, ou fur plattes-formes, comme dit eft. 
Les fermesfimples sefpaceront entre les deux petites fermes de deux en deux pieds, 
ou de feize en feize pouces, le faiftage entre deux petites fermes fera fouftenu par 
deux liensaflemblez, tant dans la piece du faiftage, que dans le corps: des poingons à 
tenons & mortaifes,auquel on pourraadioufter vne entre-toife, ou croix S. André 
parle miran, fila portee eft trop longue. La croupe fera compofee d'vn entrai& de 
croupe affemblé dans le grand entraict delaferme , & dans le cheuron de croupe, & 
de deux gouffetspareillement affemblez dans lefdits entraicts , dans lefquels gouffers 
feront aflemblez deux coyers,lefquels pareillement sironraflembler das les areftiers; 
& dans les coyers saffemblerontauffi de petits entraicts efpacez entr'eux de feize én 
feize pouces,ou de deux en deux pieds, comme dit eft,& fe viendront derechefaffem- 
bler dansles ampanons, & lefditsampanons s'affembleront par bas dans les fablieres 
ou plattes-formes, & par haut dans les areftiers. | 


L'autre maniere de petitcomble eftceluy que l'on nomme enappenty ou à potence, 


lequel eft compofé dvne demye ferme, laquelle confifte en vn tirant porté dans les 
deux corps du mur, fur lequel tirant eft affembléva poinçon lelong du grand mur, 
& dedásle tirar Ae poinço eftaffemblee vneforce fouften parfon milieu d’vne co- 

tre- fiche, pareillement affemblee ranr enladite force que dans le corps du poinçon. 
| A l'endroit de la contre-fiche, & au deffus de la force fera pofee vne panne,fouftenuć 


d'vntaffeau & dvnechantignolle , & entre deux demy fermes fera le faiftage,compo- 
fé d'vne piece de bois aflemblee & portee fur les teftes des poinçons à tenons & mor- | 
taifes & fouftenućs par deflous de liens. Et fur le faiftage , panne , fabliere ou platte- | 


forme,fe poferont les cheurons, efpacez de deux en deux pieds, ou de feize en feize 
pouces, & feront lefdicts cheurons percez & brandis auec cheuilles de bois, tant fur 


les pannes quefaiftage , & au basd'iceux cheurons feront appliquez des coyaux cloüez | 


fur lefditscheurons. 
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EXTRAIT DV PRIVILEGE DP ROY. 


A r grace & priuilege du Roy ilf permis 


Muet, Architecte ordinaire du Roy, & 
` conducteur des sire qui ra vr 


a Prouince de Picardie, de faire imprimer par ` 
| | telimprimeur & libraire qu'il voudra vn liure intfilé , Maniere de baftir pour toutes fortes de perfon- 
nes, par Pierre le Muet, doc. & deffenfes font faites à tous autres dequelque qualité qu'ils foient, 
d'imprimer ny mettre en vente ledit liure, fous couleur de fauffes marques ou defguifemens, pen- 
| dantletemps de fix ans à commencer du iour qu'il fera acheué d'imprimer fans le confentement 
| dudit le Muet, ou d'autres ayans charge de luy , fur peine de confifcation,d'amende de cinq cens 


liures,&zautres peines fpecifices audit priuilege. Donne à Paris le premier d Auril 1623, le Roy 
enfon Confeil & foubfigné 
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